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જે 54 


ચુન્‍્પ્ટાવ . 
ડા સ ઝર ઊં 
ગો ર્‌ કરશ?” 


હોમ રૂલ યાતે સ્વરાજ્ય સ'બ'ધી સાહિલનો અભ્યાસ કરે. 
હોમ રૂલ સબ'ધી સાહિય તમારા ગામના લેકકે।માં વહેચો, તમાશથી 
બને તેટલું સાહિય ખરીદ કરો, અને નને તમારામાં! ખરીદવાની 
શક્તિ નહિ હોય, તો અમે તમને મકત મોકલીશું. 
બને યારે હોમ રૂલ સબધી વાતો કરો, અને નને તે માટે તક નહિ 
મળે તો તક ઉભી કરે. 
તમારા કુટુંબની સ્્રીઓને કેળવણી આપો કે જેથી કરીને તેઓ તમારી 
સાથે દેશને માટે ખુશીથી ભોગ આપવાને તેયાર થાય. 
તમારા મિત્રોને એકઠા કરી, તેમની સાથે સ્વરાન્ય સબધી અનેક 
મ્રસ્નો વિષે ચર્ચા ચલાવે. તમારા નાના મડળમાંથી હોમ રૂલ લીગની 
શાખા ઉભી થશે. 
ન્યુ ઇન્ડિયા કે બીન્ન કેઈ સારા રાષ્ટ્રીય છાપાને માટે ધરાક મેળવે. 

તમારા ગામ કે શહેરની સ્થિતિ ઉપર ખ્યાન આપો, તેમાં શું સુધોર્‌ા 
કરવા જેવા છે, તથા થઈ શકે એમ છે, તેનો વિચાર કરી કાઉન્સિલ 
"પે બોર્ડે ઉપરના તમારા મ્રતિનિધિને તે સ બ'ધી સૂચના કરે. 
તમારા ગામની કૈંગ્રેસ કમિટીના સભાસદ થાઓ અને તેની સભામાં 
નિયમિત રીતે હાજર રહે. 
નેશનલ કેગ્રેસની વાષિ'ક સભામાં હાજર રહેવાને માટે જફરની 
રકમ બચાવવાની કે શિષ કરે. 
હોમ રૂલ લીગના કૂંડતે માટે એક નાની રકમ પણુ નિયમિત: રીતે 
મોકલતા રહો. 
તમે ખીજે ગામ જએ તો ત્યાંના હોમ રૂલ લીગની મુલાકાત લૈ, જે. 
ત્યાં હોમ રૂલ લીગની શાખા નહિ હો તો તે સ્થાપવામાં મદદ કરે. ' 
શાખા ઉભી કરવાને માટે ત્રણુ સભાસદો ખસ છે. તમારીં સાથે 
સ્વરાજ્ય સબ'ધી સાહિત્ય લઈ જ્ઈ વહેચો. 

ક્ે'કંમાં 

હિન્દને માટે હોમ રૂલ એટલે સ્વરાજ્ય મેળવવાની કાયરેસર 


હીલચાલતે તમારાથી બતે તેટલી મદદ આપે. 


મૂઝઞરતલ વિચાપીઠ ચંથાણય 
| ગુઝર તી જોપીર ટ શિમામ ] 


અસતરમાંજ £3૯-્‌ રત્તામ . 
પુલનું નામ જનવ્ન્ય્ુ જપ્ષડા 
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. પ્રમુખનું ભાષણુ* 
' પ્રતિનિધિબંધુએ। અને મિત્રે, 


મારી પહેલાં આ સ્થાને ખેસનાર દરેકે, હિંદ કંઇ આપી શાકે 
તેમાં સૌથી ત્રેષ્ટ ઝકારના માનતે માટે યોગ્ય શખ્દ્માં ઉપકાર્‌ માન્યો 
કે, એ તેની સંપૂણુ સંમતિ, વિશ્રાસ અને . તેમનું ચિન્હ છે, અને 
ઝને તે એ સ્થાનપર્‌ ખેસાડે :છે તે તેતી સેવાના વરસને માટે તેને 
નુંટાએલો નેતા છે. મારી -પ[દેજ્ઞાં આવનારાએને તેમનો આભાર 
ર્શાવવાને માટે યોગ્ય શખ્દો મળ્યા છે પરતુ તમારી પ્રત્યે મારૂં ત્રડણ 
મના કરતાં અતિશય મોડું છે, અને તે હું ડયા શખ્દોમાં પ્રદાર્શત કરૂં? 
રણુ કે પરિષદના ઇતિહાસમાં પ્રથમ પહેલીજ વાર તમે એક એવી 
-ન્યક્તિને તમારા પ્રમુખ તરિકે ચુટી કાઢી છે કે જે ચુંટણીને વખતે સરકારની 
'ઈતિશ્ઞેજની ભારે આણુ નીચે હતી અને જે જાહેર સહિસલામતીને 
માટે હાનિકારક શખ્સ તરિકે નજર કેદ પડી હતી. જ્યારે મારી નામોશી 
'શતી હતી ત્યારે તમે મને માતથી ભૂષિત કરી; જ્યારે મારી નિદા થતી 
હંત ચારે તમે મારા ગ્રમાણિકપણા અને શુદ્ધ નિષ્ઠામાં શ્રદ્ધા દર્શાવી; 
જયારે હું આપખુદી સત્તાની એડી તીચે કચડાતી હતી ત્યારે તમે મતે 
તમારા નેતા તરીકે વધાવી લીધી; જયારે મતે બોલતી બંધ કરવામાં આવી 
અનેકેન્યારે હું હં માર્‌ બચાવ કરવાને અશક્ત હુતી ત્યારે તમે મારે બચાવ 
કરી મારે માટે છુટાપણું મેળવ્યું. હું હલકામાં હલકી રીતે પણુ મેવા 
કરવામાં મગરૂર હતી પરતુ તમે મને ઉંચે ચઢાવી દુતીઆ આગળ તમારી 
સુંટાએલી પ્રતિતિધિ તરીકે સુકી. તમાર્‌। ઉપકાર માનવાતે મારી પાશે 
ર નથી, તમાર પર્‌ રડું, વાળવાની મારામાં વાફ્યાતુરી તથી. 'મારાં કાવી 












ર્‌ 


નેજ મારે માટે ખોલવું પડશે, કારણુ કે મારા શખ્દ્દો તે માટે અતિ ક'ગાળ 
છે. હું તમારી ભેટને માતૃભમિની સેવામાં વાપરીશ; હું મારી જીદગી , 
કાર્યૌથીજ પૂક્ન કરવા માટે તેતે ફરીથી અર્પણુ કરીશ. જે સધળુ' મારી 
પાસે છે અને જે હું છું તે હું એ માતાની વેદીએ ધરૂં છું, અને આપણે 
સધળા સાથે મળીને શખ્દો કરતાં સેવાથીજ વદેમાતરમૂતી ગજના 
કરીશું. 

હું હિંદમાં જન્મવાને ભાગ્યશાળી થઈ નથી પણુ ઉત્તર સમુદ્રનો જે 
નાને। ટાપુ પશ્ચિમમાં સ્વતંત્ર સસ્થાઓને। પાયો! નાંખનાર છે તે ટાપુમાંથી 
હું આવું છું, એ જતાં હિંદના ભવિષ્યના આ કટોકટીના પ્રસગે મને 
તમે ચુટી કાઢી છે તેમાં કદાચ એક અથ' છે. આય* મુસાફર્‌ા કે જેએ। 
યુર્રેપની ભૂમિપર પથરાઇ ગયા તેએ તેમની સાથે એશીઆની જન્મભૂમિમાં 
તેમના લોહીમાંજ રે।પાએલાં સ્વતંત્રતાના ખીજ લેતા ગયા. પશ્ચિમના 
ધ્ીતેહાસકારો સેકસન ગામડાંઓના સ્વરાજ્યની છાયા પૂર્વમાં તેમની 
પહેલાંની પણુ તેમના જેવીજ સસ્થાઓમાં જુએ છે અને સ્વતંત્ર અને સ્વ- 
પર્યામત ગ્રામ્ય મૅડળાના આર્ય મુળમાંથીઅંગ્રેજ સ્વતત્રતાના વિકાસને 
જુટી નીકળતો દેખે છે. 

જેવી રીતે તેની વર્ષે સુધી પોષાએલી સહિસલામતી અહીં પ્સ્ટઇન્ડીઆ 
કૅ'પતીથી નાશ પામી હતી તેવી રીતે તેને! વિકાસ ત્યાં નીમૈન જાગીર 
પષ્ધતિથી કચડાઇ ગયે! હતો. પરંતુ પગ્લેડમાં તેણે તેના બેધતો તોડી નાંખ્યાં 
અને સ્વત-ત્ર ગ્રન્નકીય મેડળને પોષ્યાં. અહિંયા પણુ તેવીજ રીતે તે ક્રેન્ગ્રેસની 
ગ્રશૃતિમાં અને ત્યાર પછી હમણાંજ થોડા વખત ઉપર મોસ્લેમ લાંગની 
ગ્રશૃત્તિમાં જુટી નીકળી અને આજે તે હિંદ સ્વરાજ્ય સ'ધ તરીકે ખીલે છે. 
મિલ્ટત, ક્રેમવેલ, સિડની, બક”, પેન, શેલી, વિલબર ક્રોસ, ગ્ૈડસ્ટ- 
નનું ઇગ્લ'ડ; મેષ્ઠીની, કોસુથ, ક્રીપાટકીન, સ્ટેપનીયકતે આશ્રય આપનારું 
દગ્લડડ, અને ગેરીબૌલ્ડીને વધાવી લેનાર પંગ્લડ, જુલમી સત્તાનો શત્ર,. 
આંપખુદી રાજ્યનો દુસ્મન, સ્વાતંત્ર્યપ્રિય ઈગ્લડ એજ પગ્લહ હું 
આજે અહીં તમારી આગળ રજી કરવા ઇચ્છું છું. આજે હિંદ: ભીખ 
માગતી ગ્રજ તરીકે નહોં પરંતુ આત્મનાનવાળા, સ્વમાનવાળા, સ્વત“ત્ર 
થવાના નિશ્રયવાળા, એક રાષ્ટૂ તરિકે ટટાર ઉભું છે. તે બ્રિટન તરક 
પોતાનો હાથ લખાવે છે, અને તાખેદારી નહી પણુ મિત્રતા, આધીનતા 


૩ 


નહીં પણુ સહકાર આપવા ઈચ્છે છે, આ વખતે પશ્ચિમમાં જન્મેલી પણુ 
ભાવનામાં પૂર્વની, ઈગ્લ'ડમાં ઉછરેલી પણુ સ્વેછાથી હિંદી થએલી મને 
તમે મેટલિટન અતે હિ'દ વચ્ચેના એકયના પ્રતીરૂપ તરીકે*ઉભી રહેવા દો; 
આ એકય જેર જીલમથી નહીં પણુ હૃદયની લાગણીથી અતે સ્વતતત્ર 
પસ'દગીથી થએલું છે અને માટેજ તે ન તૂટી શકે એવી પ્રેમ અને પર- 
સ્પર્‌ સહકારની ખતન્તે રાષ્ટ્રોને લાભદાયક અતે "શ્વરની આશિષ પામેલી 
ગાંઠ છે. 


દાદાભાઈ નવરે।જજી* 


હિ'દના મહાન નેતા દાદાભાઇ નવરોજજીએ તેમનું મૃત શરીર છેડયું છે 
અને હિ'દની પ્રગતિ ઉપર નજર્‌ રાખનાર અને તેમાં મદદ કરનાર અમર્‌ 
પુરૂષોના મડલમાંના તેએ એક થયા છે. તે સ્વત-ત્રતાની વેદી તરક 
આપણને લઇ જનાર તારાએ જેવા મહાન પુરૂષો, ડબલ્યુ. સી. 
એઓનરજ, રાનડે, એ. એ. બંમ, હેન્રી કોટન, પરીરોજશાહ મેહતા અતે 


ગોપાલ પૃષ્ણુ ગોખલે સાથે તેઆ આજે છે. 


સ્વિનબનના સુદર પઘમાં કહીએ તોઃ-- 

“એમને, હે મનુષ્યો તમે માન આપશે. 

માત્ર સ્વત'ત્રતા અને એમનેજ. 

તારે ખાતર સર્વે મતુષ્યાને ખાતર અને મારે ખાતર, 

હે બંધુ, તેમના મુગટો ઝળકે છે, 

તેથી તેના ( સ્વત'ત્રતાના ) મેદીરના માર્ગે ઉપર પ્રકાશ પડે છે, 
ન્અતે આપણી આંખો તેના ઉપર ચૉંટે છે, 

અતે આપણા હાથ તેને પગે વળગે છે.” 


“ ભક્તિ અતે આદરના મારા ભાંગ્યા ઝુય્યા શખ્દોથી હું તેના ગુણુ ગાવા 
માંગતી નથી. તેના કાર્યાજ તેના ગુણુ ગાય છે, અને તેની દેશસેવાજ તેની 
સ્થાયી કીતિ' છે. તેની સુદર હિંમત તેમજ તેની નિડર ભક્તિમાં તેને પગલે 
ચાલવાથી આપણે ત્રદણુમુકત થઈશું અતે તેથી જે હેમ રૂલ યાને 
સ્વરાજ્ય તેઓએ આ જવનમાં જેવાને આતુર હતા અને જે ટુંક વખતમાં. 
તેએ પરલે।કમાંથી જેશે તે સ્વરાજ્ય આપણે મેળવીશું. 
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લડાઈ અને લડાઈ પહેલ્રાંના લશ્કરી ખરચ 

તે મહાન યુદ્ધ કે જેના વમળમાં એક પછી એક અતેક પ્રજગ્મે 
ખે'ચાધ્ટ છે તેતું આ ચોથુ' વરસ ચાલેછે. સરકારે ખબરના સ'બ'ધમાં જે 
જપ્તી નાંખી છે તેથી સરકારોના મંડળની બહારના કોધનતે માટે પણુ લડા- 
૪ની મુદત વિષે કહેવું અશક્ય થઇ પડયું છે. પરંતુ રાજ્યદ્દારી. તરીક 


નહીં પણુ આધ્યાત્મિક નિયમોના અભ્યાસ કરનાર તરરીકે મને તો તેનો 


અત ચોકસ જણાય છે. કારણુ કે આપખુદી સત્તા અને એક પ્રજ્ન 
ઉપર્‌ ખીજ પ્રજ્ન તરફથી થતી ગુલામગીરીના દોષે। દેખાડવાનું તથા 
તેનો નાશ કરવાનું અને રાષ્ટૂના વિસ્તીણે આત્માના હિતને અનુર્‌પ થાયઃ 
તેટલે દરજ્જે વ્યક્તિના નાના આત્માના, સ્વરાજ્યના અને આત્મવિકાસના 
પશ્વરદ્ત હક તથા ૬રેક રાષ્ટ્ના તેવાજ હકને મજબત પાયા પર 
મુકવાનો આ લડાપ્નો સાચે! હેતુ છે. આપખુદી સત્તા, એક વ્યકિતિતું 
રાજ્ય અને તેથી પણુ વધારે ધાતક અધિકારી વર્ગનુ' રાન્ય--વજ 
જેવી રૂઢીમાં જડ થઈ ગયેલા મડળનું રાન્ય--એમતે લંબાવવાની દ્રત્તીવાળાં 
ખ્લેો--અસલના રાવણની માક્‌ક-યુરોપના મષ્ય રાજ્યોના સત્તાધિકારી- 
ઓમાં એક્ઠ્રાં થયેલાં છે અને તે એટલા માટે કે તેમતો સાથેજ નાશ થાય. 
કાર્‌ણુ કે જુના યુગના સદંતર વિનાશ થયા સિવાય નવા યુગની શરૃઆત 
થઈ શકે નહીં. જુની સ'સ્કૃતિને આપણુા। કાન આગળ કડ કડ તૂટી પડતી 
દશામાં લાવનાર તત્ત્વો જ્યાં સુધી દૂર થાય નહીં ત્યાં સુધી ધમ' અને ન્યાય 
એટલે કે બ્રાતૃભાવ, નિયમબદ્દ સ્વતન્ત્રતા, શાંતિ અને સુખની નવી 
સસ્કૃતિ રચી શકાય નહી. એટલા માટેજ આ યુદ્ધ તેનાં તિર્ભત અ'ત 
સુધી લઢાય એ જરૂરનું છે, અને કવખતની સલાહથી તેનો હેતુ અસાધ્ય 
રહેવો ન્નેઝએ નહી. આપખુદી સત્તા અને અધિકારીશાસન પૂવ'મ”એને 
પશ્ચિમમાં સદંતર નાશ પામવાં ન્નેઇએ અને તેના ફૂણુગા ભવિષ્યમ્‌! 
ફૂરીથી ન »ટે તે માટે તે મનુષ્યની નજરમાં દોષિત ઠૅરાવવાં જેઇએ. 
સ્વતંત્ર પ્રજ્નએની સરકાર કરતાં તેએ તેમની માનીતી યુદ્ધની રમતમાં 
પણુ ઓછાં કુશળ સાબીત થવાં નેઇએ અને તેમના વજ જેવાં યંત્રો કે 
જે પ્રથમ ખાલ્મ આબાદી અને ફત્તહને લાવે છે તે પ્રજનફીય રાષ્ટ્રોની 
જીવન્ત અને વળી શકે એવી સંસ્થાએના કરતાં ઓછાં સ્થાયી અને ઓછાં. 
કાય'સાધક પૂરવાર થવાં જેઈએ. જગતની આગળ તેઓ નિષ્ફળ ઠંર્વાં 
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નેઇએ કે જેથી કરીને ઉપર ટપકેની ફતેહતો ચળકાટ સદાને માટે નાશ 
પામે. તેમને વિકાસક્રમમાં તેમનું સ્થાન તથા સમય મળ્યાં છે, અને તેમણે 
તેમનું કાય કર્યું છે. હાલના સમયને તે અનુસરતા નથી. વધુ જવવાને 
અયોગ્ય છે. અને તેથી તેનો નાશ થવે। ન્નેઇએ. 

ગ્રેટબ્રિટતે હથીઆર પકડયાં તે એક નાનકડા રાષ્ટ્રની 
કરારોથી કખષ્ુલાએલી સ્વત-ત્રતાના બચાવને માટે અને જે 
મહાન સિદ્ધાંતા તેણે જ્નહેર્‌ કર્યા તેથી હિંદ અને સંસ્થાનો ઉપર 
વિજળીના જેવી અસર થઈ. તેએ સઘળાં વગર તકરારે 
અને વિલંબે તેના પક્ષમાં કુદી પડયાં; તેઓએ સ્વત'મતાના સૈનિક 
પુરાણા! ઈગ્લંડતા અવાજ સાંભળ્યો અને તેથી તેમના હૃદય ક પી ઉઠ્ઠયાં. 
પરંતુ લોર્ડ હોલ્ડેનની અગમચેતી તથા બુદ્ધિથી ઉભુ થયેલું ગ્રેટ 
બ્રિટનનું નાનું સ્થાનિક લશ્કર અને લોડ હાર્ધજતા ત્વરિત નિશ્ચયથી 
લહાઈમાં દોરાએલું જલદીથી એકડુ' થઇ શકે એવા હિંદી લસ્કર સિવાય 
સર્વે ક૪ પણુ તેયારી વગરના હતા. બ્રિટનનું નાનું લશ્કર વખત 
મેળવવા, કૂાન્સના હદય પેરિસ તરફનો રસ્તો બંધ કરવા લટયું અને પગલે 
પગલે પાછા હઠતાં જતાં લઢી, જે વખતને માટે તે લઢતું હતું તે મેળવ્યો. 
અને પછી હિંદના પુત્રો કે જેએ કાન્સની ભૂમિ ઉપર આવી પહેંમ્યા 
હતા તેમને મેદાનમાં મોકલવામાં આવ્યા અને તેએ અ'તને શ્વાસ લેતી 
થાકી ગયેલી ડુકડીઓના હર્ષનાદમાં થઇને દુસ્મતો ઉપર હુમલા કરી 
પાછા હઠેવાનું બેધ કરાવ્યું' અને બ્રિટીશ લશ્કર સાથે મળીને ન તુટે 
એવી હાર બનાવી અને તે હારે બે ભયંકર શીઆળા દરમિયાન મોત 
સાથે બાથ ભીડી--વારંવાર આ ગરમ પ્રદેશના સૈનિકો ઠરી ગયેલા 
કસ્સ્સ્મુર કાદવમાં ખડા રહેતા--અને શત્રને શરણે થવું તે શુ તે તેઆએ 
 “ણ્યું પણુ નથી. 

ત્રેટથિટન તે સ્વતન્ત્રતાનું હિમાયતી અને જમની તે જુલમી 
રાજ્યનું હિમાયતી એ હિન્દે સપણ રીતે ન્નેયું અને જે તેણે ન્નેયું તે 
સાચુ'જ હતુ. પોતાને સ્વતન્ત્રતા ન હોવા છતાં અને જમન જુલમને બાજીએ 
એસાડે એવા સખ્ત ધારાઓથી ખમવું પડતુ હોવા છતાં તે ગ્રેટબિટનની 
હારે ઉભું રહ્યું તે યોગ્ય હતુ. તે જણુતું હતુ કે એ ડુંક વખતને માટેજ 
હતા કારણુ કે અગ્રેજી સ્વભાવ વિરૂદ્ઠ હોઇ તેએ નાશને માટે નિમિત 
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થઇ ચુકયા હતા; તેણે જમન સેનાની લાલચો! તુચ્છકારી કાઢી અને 
બળવો! ઉઠાવવા માટેનો જર્મન આશ્રહ પાછો વાળ્યો. તેણે પૈસા અને 
માણુસો આપવાની માગણી કરી. તેના શિક્ષિત વર્ગીએ, તેના વકીલોએ 
વેોલંટીઅર થવા કહ્યુ, તેમને સ્વીકારવાને માટે વિન'તિ કરી. પરન્તુ હિન્દી 
અંગ્રેજોના સતત જાગતા અવિશ્ચાસે તે માગણી પાછી વાળી, માણુસોની 
ના પાડી અને પૈસાને માટે દબાણુ કર્યું. પરિણામે કેળવાએલું હિન્દ 
નિરાશ થઇળ્તતે, નાઉમેદ થઇને પાછું પડયું અને બે રાષ્ટ્રોને સાથે 
ગુશવાની સુંદર્‌ તક જતી રહી. 

લડાઈની શરૂઆતના વખતમાં મે* એમ કહેવાની હિમત કરી હતી 
ક યુરોપની માકક હિન્દમાં પણુ આપખુદી અને અધિકારી શાસનનો 
અ'ત આવવો જેઇએ એમ રગ્લંડ જ્યાં સુધી સ્વીકારે નહીં ત્યાં સુધી 
લડાઈનો અન્ત આવશે નહીં. કલકત્તાના ભલા બિશપે, તેની સ્વતન્ત્ર 
કામને યોગ્ય એવી હિમ્મતથી થેડડાક વખત ઉપર જાહેર કર્યું હતું, કે 
યુરોપમાં આપખુદી સત્તા ઉપર જીત મેળવવા પ્રાથના કરવી અને એજ 
સાથે હિન્દમાં એ સત્તા નનળવી રાખવી એ દાંભિક ગણાય. હવે સ્વરાજ્ય 
એજ મેટબ્રિટનનાો હિન્દમાં મુખ્ય હેતુ છે, અને તેનો એક સ ગીન 
હિસ્સો એકદમ આપવામાં આવનાર છે, એમ સ્પણઠપણે અને ચોક્કસ રીતે 
જહેર કરવામાં આવ્યું છે; જ્યારે લખનેોમાં ગયે વરસે ધડવામાં 
આવેલા સુધારાએા આપી આ વચન પાળવામાં આવશે ત્યારે 
લડાઇનો અન્ત નજરે પડશે. કારણુ કે જ્યાં સુધીં આપ ખુદી સત્તાના 
મોતને! ઘંટ વાગ્યો નથી ત્યાં સુધી લડાઈનો અન્ત આવી શકે નહીં. 

જે કારણથી હિન્દની સહાનુભૂતિના પ્રથમ આતુર ઉદગારો 
જ્ટલેક અ'શે ઢંકાઇ ગયા છે અને જેને લીધે તેના વિચારો મોટે શ્યગે 
સાસ્રાન્યમાં તેના પોતાના સ્થાન તરક વળ્યા છે તે માટે હિન્દ પોતે 
નેખમદાર નથી અને તે વિષે હુ' હમણાં વિવેચન કરીશ. પરન્તુ તેથી *જે 
મોટી મદદ તેણું આપી છે અને હજી પણુ આપે છે તેમાંથી કાંઇ 
પણુ ઓછું થતું નથી, હાલની લડાપ્ના ધણા! વખત પહેલાં --પ્રથમ 
જ્યારે તેના હાથમાં વાંધો દર્શાવવાની સત્તા નહાતી ત્યારે અને 
પછી ૧૮૮૫ માં કૉંગ્રેસના ચાલુ પોકાર ૭તાં તે હમેશ વધતા જતા લક્કરી 
ખરચને તાખે થયું હતુ' એ શુલી જવાવુ જઇએ નહિં. આ ખર્ચ 


૫૭ 


કેટલેક અ'શે ૧૮૫૯ ની યોજનાને, લીધે હતો અને કેટલેક અ'શે તેની 
સરહદ બહારની જુદી જીદી લઢાઇએ]ને લીધે, તથા સરહદ અતે સરહદ 
ખહારની ચઢાઇઓ માટે હમેશના ખર્ચને લીધે હુંતો. આ ચઢાઇઓમાં 
હિન્દ્ને કંઇ પણુ લાભ નહોતો. તે સાષ્રાજ્યના કહેવાતા લાભ માટે 
મોકલવવામાં આવી હતી-તેના પોતાના લાભ માટે નહીં. 
૧૮૫૯ થી ૧૯૦૪ સુધીના ૪૫ વરસમાં હિન્દી લશ્કર ૩૭ લઢાઇ 
અતે ચઢાઇઓમાં રેોકાયું હતુ. આમાં દશ મોટી લઢાઈએ હતી. ૧૮૬૦ 
અને ૧૯૦૦ માં ખે ચીન સાથેની લઢાઇએ।, ૧૮૬૪-૬૫ ની ભૂતાનની લહાઈ, 
૧૮૬૮ ની એખીસીનીઆની લઢાઇ, ૧૮૭૮-૭૯ ની અને કાખુલ મીશ- 
નની કતલ પછી શાસ્ત્રીય પદ્દધતિપર સરહદ રચવાની શેધધમાં સરહદ 
વધારનારી ૧૮૭૯-૮૦ ની બીજી લડાઇ; એ પ્રસગે કીન કહે છે કે પેશાવરથી 
કવેટા સુધી.અને સિન્ધુ નદીથી સુલેમાન પર્વતોના પશ્ચિમ ઢોળાવ સુધી 
સરહદ વધારવામાં આવી હતી. ૧૮૮૨ ની પજિમની લડાઈ કે જેમાં હિન્દી 
લશ્કરે ખાસ નામના મેળવી; ૧૮૮૬ માં ઉત્તર બરમા નડી દેવાડનારી 
૧૮૮૫ની બરમીઝ લડાઇ; ૧૮૯૦ અને ૧૯૦૪ માં ટીખેટની ચઢાઇઓ. 
આ ઉપરાંત નાની લઢાધદઓ ની સખ્યા સત્તાવીશ હતી. ૧૮૫૮ માં નાની અને 
૧૮૬૩ માં મોટી સીતાનાની ચઢાઇ; ૧૮૫૯ માં નેપાળ અને સીકીમપર્‌; 
૧૮૬૪ માંસીકીમ ઉપર; ૧૮૬ ૮ માં વાવ્ય ખુણા ઉપર ગ ભીર લડા૪; ૧૮૭૧- 
છર માં લુશેશ સામે; ૧૮૭૪-૭૫ ડાફ્લાસ સામે; ૧૮૭૫ માં નાગાસ સામે; 
૧૮૭૭ આક્રિડીસ સામે; ૧૮૭૯ મ। રામવાહીલની ટોળીઓ સામે; ૧૮૮૧ 
માં વંઝીરીઝ અને નાગાઝ સામે; ૧૮૮૪ માં આખાસ સામે અને તેજ 
વરસે અને પછી ૧૮૯૦ માં ઝોબની ખીણુ સામે ૧૮૮૮-૮૯ માં એક 
બીજી સિષ્ીમ સામે, ઓકઝેસ સામે (કાળા પર્વતની ચઢાઇ ) અને ૪શાન 
ખુણુની પહાડી ટોળીઓ સામે; ૧૮૯૦ માં કાળા પર્વતની બીજી ચઢાઇ 
અને ૧૮૯૨ માં ત્રીજ ચઢાઇ; ૧૮૯૦ માં મણીપુરની ચઢાઇ; ૧૮૯૧ મ 
લુશેસ સામે ખીજ ચઢા૪ અતે તેજ સમયે મીરાન્ઝલ ખીણુ સામે એક; 
ચિત્રાલની ચઢાઇમાં ૧૮૯૪-૯૫ તું વરસ ગયું અને તિરાહની ગૅભીર 
' લહાઈ કે જેમાં ૪૦૦૦૦ માણુસો। ર્‌।કાયાં હતાં તે ૧૮૯૭ અને ૯૮ માં 
થઇ. આ લાંખી ટીપ કે જે હું ૧૯૦૪ પછી બન્ધ કરૂં છું તે ૧૯૦૧ માં 
મશુદ સામે, ૧૯૦૨ માં કાબાલીઝ સામે અને આગળ જણાવેલી તીખેટની 
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ચહાઇથી પૂરી થાય્‌ છે. આ સધળા બનાવે! લશ્કરી ખર્ચમાં થતો જતો . 
વધાર્‌। સમનનવે છે અને ૧૮૭૮માં મોંલ્ટા અને સાઇપ્રસખાતે હિન્દી લશ્કર 
મોકલવામાં આવ્યું અને તે કાંઈક તમાસા રૂપેજ હવું એ પણુ આપણે 
ઉમેરવું જેધ્એ, અને ૧૮૮૪ માં રશીઅન ભયને નામે જણાયેલી વાત 
માટે લગભગ ૨૦ લાખ પોન્ડનેો ખરચ સર્વે સાખ્રાન્યની રાજનીતિને 
આભારી હતાં, હિન્દી રાજ્યનીતિને નહીં. હિંદ ઉપર નાંખવામાં આવેલાં 
આ ખોજાઓમાંના ધણાએક સામે હિન્દી સરકારે પોકાર પણુ કર્યા 
હતા ત્યારે કેટલાકને માટે કીતિના લોભી વાઈસરાયો તરફથી ઉત્તેજન 
મળ્યું હતું. આ લાંબી ટીપ સમ્પૂણુ હોય એમ હું ધારતી નથી. 

જ્યારથી હિંદનો રાજ્યકારભાર તાજે લપ, લીઘે! છે ત્યારથી હિંદને 
સામ્રાજ્યની લશ્કરી મીલકત અને તાલીમના સ્થળ તરીકે લેખવામાં આવ્યું 
છે; પસ્ટપ્રન્ડિયા કંપની જે લશ્કર નીભાવતી હતી તે માત્ર હિન્દના 
લાભ તથા બચાવ માટે વપરાવું જોઇએ એવે। તેણે આગ્રહ કરી આ સ્થિતિમાં- 
થી હિદને ધણે અશે બચાવ્યું હતું. જે હિંદની લડાયક કોમેની સ્વભાવિક 
જૃત્તિને તેનું પહેલાનું હ્વેત્ર આપવામાં આવ્યું હત તો લશ્કરી હેતુએ 
સાટેની સામ્રાજ્યને તેની કીંમતે તેના માન તથા તેની દોલતતે એકી 
વખતે આટલું ગંભાર નુકશાન ચર્યું ન હતે. પરંતુ રાજ્યકારભાર તાજે 
પોતાના હાથમાં લીધા પછી વીસ વર્ષે પ્રજને હથિયાર વગરની કરવાથી 
રાષ્ટૂ નમાલું થયું ને લઢાઇને માટે નકામી મનાતી કેમોને અને કેટેલીક 
વખતે લહાપ્નના કાયમાં અતીપ્રવિણુ અને તેથી વિશ્વાસ ન મુકવા જેવી 
જ્ોમોને બાતલ કરવાથી લશ્કરમાં ભરતી વધુ ને વધુ પ્રમાણુમાં ઉત્તર- 
ના પ્રદેશોમાંથી થઈ; અને બંગાલી અને મદ્રાસી લેકકા કે જેમના ઉપર 
કંપની મોટે ભાગે આધાર રાખતી હતી તેમનું શારીરિક બળ કમી થયું. -- 

પુ'”નબની સરસાઈ કે જેતા ઉપર્‌ સર્‌ માઇકલ ઓડવાયરે થોડા 
દિવસ ઉપર ખાસ ભાર મૂકયો હતો તે કૃત્રિમ છે, અને બ્રિટીશ પદ્ધતિ 
અને રાજનીતિથીજ ઉભી થએલી છે; તથા અન્ય સ્થળે લશ્કરમાં 
ભરતી કમી છે અને જેના ઉપર તેણે અપમાનકારક રીતે ભાર મૂકયો 
હતો, તે પણુ એજ પહ્દતિ અને રાજનીતિનું પરિણામ છે કે જેથી લસ્કર- 
માંથી બૅગાલી, મદ્રાસી, અને મરાઠાએ મોટે ભાગે બાતલ થયા . છે. 
છતાં બૅગાલમાં લડાયક જીસ્સે। ફરીથી ઉત્પન્ન થયે। છે અને તે પણુ ખાસ 
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કરીને હ લડે કઝેનની આપખુદી સત્તાથી બૅગાલ ભાગલાના અસશ્ના 

રે અ મડ જૂ, શ 
અપમાનથી બેગાલીઓની ઉસ્‍્કેરાએલી લાગણીને લીધેજ. આ વિષે 
ગોપાળ ક્રષ્ણુ ગોખલે એ કહ્યું હતું:- 


“ સખ્ત અને અંકુશ વગરના અધિકારીશાસનના જુલમની સામે 
“બૈગાલની ક ભરેલી લડતથી આખું હિંદ અજ્નયયબ અને ખુશી થયું છે. 
***** સમસ્ત હિદ બેંગાલનું ભારે ત્રકણી છે.” 


બગાલના યુવકોમાં આ જુસ્સો એક રીતે બળવાના રૂપમાંજ 
જણાયો; એ બળવો જેટલે અ'શે સ્વદેશી અને બહિષ્કારની 
ચળવળમાંજ મર્યાદિત ર્યા તેટલે અ'શે તેની આગેવાની નેતાઓના 
હાથમાં હતી; પણુ જ્યારે તે તેમના અંકૃશમાંથી ખસી છુટો થયે ત્યારે 
તેણે કાવતરાં, ખુન અને ધાડનું રૂપ પકડયુ---મેઝીનીના દ્વિસોમાં તરૃણુ 
પ્રટલી અને સ્ટેપનીઅક અને ક્રેપોટકીનના દિવસે।માં તરૂણુ રશિયાના 
આવાજ બળવાઓના સબંધમાં આમજ થયું હતું. તેમતી નિરાશાના 
પરિણામે કે જેની સામે અવશ્ય ફાંસી અને સખત કેદતી શિક્ષાના ઉપયોગ 
થતે। તેતો વિચાર હાલની લડાઈ દરમ્યાન લૉર્ડ હાર્ડી'જ અને લોર્ડ કાર્મા- 
પ્કલને કરવો! પડયો હતો. પરંતુ આસ માત્ર માઠાંજ નહી પરતુ 
સતોષકારક પરિણામ પણુ હતાં; અને તે દુકાળની અસર દૂર કરવામાં 
બએગાળી યુવકોના આત્મભેોગ અને દયા તથા એ પ્રાંતના કેટલાક ભાગોને 
પાણીમાં ઉડા ડુબાડી દેનાર મોટી રેલોને પ્રસગે તેમની હિમતમાં જણાઈ 
આવતી ઉચા પ્રકારની દઢતા અને સહનશકિતને વિકાસ હતો. હાલની 
લડાઈમાં તેમની સેવાએ--એમ્ખ્યુલન્સ કેર અને તેના સાધનો લઈ 
જતુ વહાણુ ડબી ગયુ ત્યારે તે પાછાં પુરાં પાડવાનું કાર્ય, તેના તરફથી 
મેશોપોટેમીઆમાં થયેલી સુન્દર સેવાએ, મેદાનમાં લડાઇને માટે €૦૦ 
માણુશેનની તથા તેમની જગ્યા લેવાને માટે ખીજ્ન નવસે। સનિકો સાથ- 
ની બંગાલી ટુકડીની ભરતી અને હજી પણુ તેમાં ભરતી થતી જય છે-- 
એ આ ખબળવાથી ઉત્પન્ન થએલા ગુણ્‌ાતે સેવામાં અપણુ કરાવનાર અને 
ખોટાં કાય'માંથી સારં રહસ્ય આણુનાર રૈવી રસાયણુના દાખલાએ છે. 


. વિલાયતમાંર્એક કેદીની બાબતમાં આવું પરિણામ જવામાં આવ્યું 
છે. લડાઇમાં જવાને માટે તેતે છેડી મુકતાં તેણે વિકટોરીઆ કેસ 
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મેળવ્યો છે, રાજકીય ગુન્હા કે શકતે માટે નજરકેદ થએલા દરેકને 
લડાઈના મેદાનમાં સામ્રાજ્યની સેવા કરવાની તક આપવામાં દૈવી દયા અતે 
ર।જકીય ડહાપણુ રહેલું છે. નને જરૂર જણાય તે! તેમતી વધારે સખ્ત 
દૃખરેખ હેઠળ એક જુદી ટુકડી ઉભી કરવામાં આવે પણુ ગમે તેમ 
તેમને તેમની આબરૂ પાછી મેળવવાની તક અપાવી જઇએ, કારણુ કે 
તેઓ મોટે ભાગે જીવાન છે. 

ઉપર જણાવેલી લડાઇએને લીધે તથા હવે પછી જણાવવામાં આવ- 
નારા ખીન્ન કારણોને લીધે ઉભો થએલો નાણાં સબધી બોન્ને જને 
હિન્દ ઉપર તેની પોતાની ઈચ્છાથી નખાયો હતે અને જે સાખ્રાજ્યને 
માટે તાલીમના સ્થળ તરિકે હિન્દતો ઉપયોગ થવાથી તેના પોતાના પુત્રને 
લાભ થયે હતે તો તે સબ'ધી આટલે! ખળભળાટ થતે નહીં પરન્તુ બીજી 
અનેક બાબતોની માફ્ક આ બાબતમાં પણુ તેણે સાસ્રાજ્યતો ભાર ઉદા- 
વવામાં ભાગ લીધે છે જ્યારે સામ્રાજ્યની સ્વતન્ત્રતા અને સત્તામાં 
તેને તેતો હિસ્સો મળ્યો નથી. આ ઉપરાંત “બશિટીશ રીલી#સની ” 
પદ્દતિ દાખલ કરવાના ઠરાવથી આ દેશની આવક ઉપર નાશકારક બોન્ને 
પડયો છે; આ પદ્ધતિમાં હિન્દનો બિટીશ ટુકડીઓને તાલીમ આપવાના 
સ્થળ તરીકે ઉપયોગ થાય છેન્અને એ રીતે જેમને તાલીમ આપવામાં 
આવી હોય તેમને બહાર મોકલી દેવામાં આવે છે અતે તેમની જ્ગ્યા 
ટુંકી નોકરીની પદ્દતિ હેઠળ નવા માણુશે! લેવાય છે અને વખતોવખત 
તૈયાર થએલા માણુસોને બહાર મોકલવાના અને તેમને લગતા ખબીન્ન 
ખર્ચે હિન્દની આવકમાંથી ચુકવાય છે જ્યારે તેનો સધળે। લાભ 
મ્રેટથિટનનતે મળે છે. આ ટુકી નોકરીની પહ્દિના સબન્ધમાં સિમલા 
આર્ષ કમીશને નહેર કર્યું હતું કેઃ 

“મ્રોડાક વખત ઉપર ખ્રિટીશ લશ્કરમાં દાખલ કરવામાં આવેલી. 
ટુ નોકરીની પદ્દતિથી હિન્દમાં થિટીશ લશ્કરની પ્રવિણુતા કમી થઇ છે 
જ્યારે તેતો ખચ વધ્યો છે. બા પહ્દતિ દાખલ કરવામાં હિન્દી કર્‌ 
આપનારાએઓતા લાભનો વિચાર સદંતર બાજુએ મૂકવામાં આવ્યો છે 
એમ અંમને લાગ્યું છે. ” 

આ ટીકા ખચિતજ ન્યાય ભરેલી હતી. કારણુઃકે એ ટુંકી નોક- 
' રીતી પહ્દતિથી જે માણુસોને હિન્દ તાલીમ આપતી, અને જેનો ખરચ 
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પુરે પાડતી તે માણુસો તેને પાંચજ વરસતે માટે મળતાં જ્યારે તેનદ. 
બઆકીના વર્ષોનો લાભ વિલાયતને જતો. આ પહદિથી વિલાયત કાળે કરી 
તેના “ રીઝવ'ની ” સંખ્યા અતિશય વધારી શકયુ હતુ" એટલે કૈ હિન્દમાં 
હિન્દતે ખર્ચે તૈયાર થયેલા ચાર લાખ માણુસો। તેને મળ્યા હતા. 

૧૮૬૩ માં હિન્દી લશ્કરમાં એક લાખ ચાળીસ હનર માણુશે 
હતા અને ૬૫ હન્નર્‌ ગોરા અમલદારે હતા. ૧૯૦૨ ની આખરમાં 
નિમાયેલા કમાન્ડર પનિ ચીક્‌ લોર્ડ કીચનરની સત્તા દરમિયાન થયેલી પુન- 
રવ્યવસ્થાને। સમાવેશ કરતાં ૧૮૮૫ થી ૧૯૦૫ સુધીમાં ઘણુ મોટા ફેરકારે!- 
થયા હતા. લશ્કરને લગતાં સાધને મોટે ભાગે અહોંઆજ બનાવવાં જેઇએ 
ક જેથી કરીને હિન્દતે એ ખરચથી લાભ થાય છતાં તે ભારે કીંમતે 
બ્રિટનથીજ મેગાવવામાં આવતાં એ વાતને! ધસારો આ ઉતાવળી સમાલોચ- 
નામાં હું ભૂલી શમ નહીં. થોડોક વખત થયાં લડાપ્તતી જર્રીઆતોને 
લીધે કેટલાંક કારખાએને। દારૂગોળા બનાવવાને માટે ઉપયોગ થાય છે, 
પરન્તુ હિન્દ લુ'ટાવાને બદલે શ્રીમંત થાય એ હેતુથી આ વર્ષે અગાઊ. 
થવુ ન્નેઇતું હતું. તેના પોતાના લાભાર્થે ખનીજ પદાર્થની તપાસ થવી જ્નેઇતી 
હુતી, તે આજે માત્ર લડાધ્ને લીધેજ થાય છે અતે પહેલાં હિન્દ જે 
કેઈ ખનીજ પદાર્થા ઉત્પન્ન કરી શકતે અતે ને તે સ્વરાજ્ય ભોગવતુ* 
હોત તો ઉત્પન્ન કરતે તે સઘળાં પુરાં પાડવાનું કામ જમ'નીને એક-- 
હાથ કરવા દેવામાં આવ્યું હતુ. હિન્દ જે માત્ર એક મિલકતજ નહીં 
પરન્તુ ભાગીદાર હતે તો તે આજે વધારે શ્રીમન્ત અને સામ્રાજ્ય 
વધારે સહિસલામત હતે. પરન્તુ એ પ્રશ્નની આ બાજુ નો વૈપારીઓને 
સીધી રીતે લાગુ પડતી બાબત હેઠળ વિચાર થશે અને અત્રે તો અમે આશા 
દર્શાવવાની હિમ્મત કરીએ છીએ 'કે જે સરેકારી મદદ લડાઈના વખતમાં 
દારૂગોળો બનાવનારા કારખાનાઓને આપવામાં આવી છે તે સુલેહના 
વ'ખતમાં ઉઘ્વાોગ હન્નરના કારખાનાએને આપવાનું ચાલુ રખાશે. ઉપર 
દર્શાવેલા કારણાતું કુલ્લે પરિણામ એ હતું કે હિન્દી લશ્કરનો ખરચ 
અસાધારણુ રીતે વધતોજ ગયો અને લડાઇ પહેલાં હિન્દ બે કરોડ દશ 
લાખ પાઉંડ ખરચતુ' હતુ જ્યારે ષિટન માત્ર બે કરોડ એંશી લાખ અને 
"તેડા અતે ઓસ્ટ્રેલીઆના શ્રીમંત સ'સ્થાતે! માત્ર સાડા અગીઆર 
અને સવા અગીઆર લાખ પાઉંડ ખરચતાં હતાં. હિન્દ પાંચ લાખ 
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પાઉંડ સિવાય નાકા બળના બોન્નમાંથી મુકત હતુ", જ્યારે બિટન તે માટે 
પાંચ ફરેડ દશ લાખ પાઉડ ખરચતુ હતુ' એ હું ભલતી નથી. 


૧૮૮૫ પછી કોગ્રેસે સતત વધતા જતા લસ્કરી ખરચ સામે પોકાર 
ઉઠાવ્યો છે પરન્તુ કેંગ્રેસના અવાજ, શિક્ષિત હિન્દીઓનો અવાજ, પ્રજાના 
સાથી વધારે દેશાભિમાની અને વષધાદાર વર્ગેનો અવાજ ગણાવાને બદલે 
તે ફોતુર અને સ્વાર્થી અભિલાષાઓના અવાજ તરીકે મનાયો. ૧૮૮૫ ની 
પહેલી કૈમ્રેસમાં મી. ર્ગાયા નાઇદૃએ ખતાવી આપ્યુ હતુ કે ૧૮૫૭ માં 
લશ્કરી ખરચ ૧,૧૪,૫૩,૦૦૦ પાઉંડ હતો તે ૧૮૮૪ માં વધીને ૧,૬૯, 
“૭૫,૭૫૦ થયો! હતો. આ વધારો ૧૮૫૯ ની એમાલ્ગમેશન સ્કીમ (£.138- 
1ઇુથ0થા101 5૯0૯ ) ને લીધે હતો, એમ મી. વાચ્છાએ જણાવ્યું 
હતુ, અને તેમણે એવી ટીકા કરી હતી ક્ર ૧૮૫૬ માં ૧,૧૫,૦૦,૦૦૦ ને 
ખરચે કંપની પાસે ૨,૫૪,૦૦૦ માણુસોનું લશ્કર હતુ જ્યારે 
૧૮૮૪ માં ૧૭૦ લાખને ખરચે તાજ પાસે માત્ર ૧,૮૧,૦૦૦ 
માણુસનું લશ્કર હતું, આ વધારા મેટે ભાગે યુરોપિયન 
ડ્ુકડીઓના વધતા જતા ખરચ, દરિયાપારના જવાઆવવાના ખરચ, 
લશ્કરી સરંજામ, પેન્શન, રનના પગાર વિગેરેને લીધે હતો. 
આમાનો મોટો ભાગ હિન્દી સરકાર સામે થવા છતાં નાંખવામાં 
આવ્યો હતો અને હિન્દી સરકારતી એવી કફ્રીઆદ હતી કે એ 
ફ્રેરકાર્‌ા સાસ્રાન્યના હિતના વિચારથી થયા હતા અને તેમાં હિન્દ્ના 
લાભને। વિચાર ન હતો. દાખલા તરીકે હિન્દ દર વરસે “ હોમ ડીપોસ ” 
માટે સાત લાખ પાઉંડ આપતુ--હેોમ એટલે વિલાયતજ--અતે ત્યાં 
લગભગ વીસથી બાવીસ હન્નર ખ્રિટીશ સૈનિકો રહેતા; અતે આને મારે 
એવી દલીલ હતી કે તેમની ટુકડીઓ, તેએ પોતે નહીં, હિન્દમાં' નોકરી 
ઉપર્‌ હતી. મી. વાચ્છઠાએ જે અનેક વધારાએ ટાંકી બતાવ્યા છે તે હુ 
અગ્રે આપી શંકુ* નહીં પરન્તુ તેના સુંદર ભાષણુમાં તે જે'ઇ શકાશે. 


મી. ફીસેટે એક વખત કહ્યું હતું કે જ્યારે ઈસ્ટ પ્ન્ડિયા કંપની રદ 
થઈ ત્યારે 


“ હિન્દના રાજ્યકારભાર માટે અંગ્રેજી પ્રન્ન સીધી રીતે જવાબદાર્‌ 
"થ્. આ જવાબદારી ઉપર્‌ એટલુ' તોન્અપૂણુ રીતે ધ્યાન અપાયુ છે કે 
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કેટલીક બાબતોમાં રાજ્યકારભારની નવી પદ્દતિ જુતીની સરખામણીમાં 
હલકી ઠંર્‌ છે...................નનનન્તે વખતે ખરચ ઉપર સ્વતન્ત્ર 
અ'કુશ હતો અને આજે તે લગભગ બિલકુલ નહીં હોય એમ જણાય છે. ”' 

હિન્દતો રાજ્યકારભાર તાજે પોતાના હાથમાં લીધા પછી હિન્દને 
સર્વત્ર અને અકળ કુદરત તરફ્થી સાંપાએલી એક મહાન અતે પવિત્ર. 
ફરજ તરીકે ગણુવાને મી. ડીઝરેલીએ આમની સભાને કહ્યું હતું. આ સબ- 
ધરમાં ચોથી કૅંગ્રેસમાં મી. જ્યોજે યુલે નીચે પ્રમાણે ટીકા કરી હતીઃ. 


“( આમની સભાના? ૬૫૦ ઉપર સભાસદ્દેએ કુદરતને જેમ ઠીક 
લાગે તેમ કરવાને એ ફરજ કુદરત ઉપરજ પાછી નાંખી છે. ” 
કુદરત પોતાને મદદ કરનારાએનેજ મદદ કરે છે, એ હિન્દે યાદ કરવાતો 
વખત હવે કદાચ આવી લાગ્યો છે. 


વરસે। વરસ લશ્કરના ખરચની સામે કૅન્મ્રેસે પોકાર ઉઠાવવાનું ચાલુ 
રાખ્યુ અને છે વેટ ૧૯૦૨માં ત્યાર પહેલાંના સધળા પોકાર્‌ વ્યથ' જતાં 
હિંદમાંના બ્િટીશ સૈનિકોના પગાર વધારવાની યોજના કે જેથી હિંદી આવક 
ઉપર દરવરસે ૭,૮૬,૦૦૦ પાઊંડના વધારે બોજે પડતે તે યોજના. 
વખોડી કાઢી અને સાઊથ આક્િકા અને ચીનમાં લડાધ્તે માટે બ્રિટીશ 
સૈનિકોની મોટી સખ્યા ખેચી લેવામાં આવતી હતી તે 'ઉપરથી હિંદમાં 
બિટીશ લશ્કરની સ'ખ્યા જેઇએ તે કરતાં વધારે હતી એમ સાખીત થતું 
બતાવી આપ્યુ". ખીજેજ વરસે કેન્ત્રેસે પોકાર કરી જણાવ્યું કે વધતા 
જતો લક્કરી ખરચ હિંદનતે બહારના હુમલામાંથી કે અ'દરના કલહમાં 
બચાવવાને માટે નહી પરંતુ સામ્રાજ્યની રાજનીતિ પાર ઉતારવાને માટે 
હતો; અને સસ્થાનો જ્યારે સાકન્રાન્યના લશ્કરી ખરચ માટે 
થાડુ' કે બિલકુલ આપતાં ન હોતાં ત્યારે હેંદનતે તેના પોતાના હિંદી 
લશ્કર ઉપરાંત સમસ્ત બ્રિટીશ લશ્કરના લગભગ ત્રીજ ભ્રાગતો ખરચ 
ઉઠાવવે। પડતો હતે. જ્યારે સામ્રાજ્યની હિંદની લશ્કરી સેવાએની હ!લ 
તુલના થાય છે ત્યારે આ હકીકતની ખચીત યાદ અપાવી ન્નેઇએ. 

૧૯૦૪--પમાં કોાન્ગ્રેસે ન્નહેર કર્યું કે તે વખતને! લશ્કરી ખરચ 
હિંદની શક્તિ ઉપરાંત હતો અતે ત્યાર પછીના વરસમાં વિતંતી કરી કે 
લેડ' કિચનરનીન્પૂનર્વ્યવસ્થાની ચોજનાને માટે મજુર થયેલા વધારાના 


૧૪ 


-એક કરોડ પાઉંડ ર્‌યતનો ખાજે ઓછે કરવાને અને કેળવણીને માટે * 
વપરાવા જ્ેપ્નએ. ૧૯૦૮ માં ૧૮૫૯ પછી બિટાશ વીર ઓષ્રીસ તરફ્થી. 

ન'ખાએલ બોન્ને વખોડી કાઢવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાર પછીના વરશે 

“એવું કહેવમાં આવ્યુ' કે લશ્કરી ખરચ હિંદની આખી આવકના શીજન ભાગ 

જેટલો હતો અતે કેળવણી તથા આરેગ્ય ખાતા માટે પેસા ન હોતા. 

લીડ કીચનરની પુનવ્યવસ્થાની યોજના હિંદી લશ્કરને લઢાઇને પ્રસગે 

'તાબડતોખ કામ લાગે તેવી સ્થિતિમાં રાખવાની હતી અને ૧૯૧૫ ની 

પહેલી જનેવારીએ રેગ્યુલર ( રિલ્ટૂર્પાં્દ ) ,લસ્કરમાં ૨૪૧૦૦૦ માણુસ 

“હતાં જેમાં ૧૫૦૦૦ અગ્રેજ્ને હતા; લડાઇને માટે તેયાર એવું લશ્કર 

વર્ષો સુધી નિભાવવાને હિ'દે ખરચેલા પૈસા ને લીધેજ તે આગળ 

જણાવેલા શરૂઆતના કટોકટીને પ્રસગે તે ગ્રેટ બિટનની મદદે જઈ 
“શડ્યુ". ૧૯૧૪-૧૫ માં લશ્કરી નોકરી પાછળ તેણે ર કરાડ પાઉડ કરતાં 

'વધાર્‌ ખરચ્ચા. ૧૯૧૫-૧૬ માં તેણુ ખે કરોડ અઠાર લાખ પાઊંડ ખરચ્ચા. 

“૧૯૧૬-૧૭ માં તેને લશ્કરી ખાતાનો અ'દાજ ખે કર્‌ાડ વીસ લાખ 

"પાઊંડ હતો અને ભવિષ્યમાં તે ઘણે વધશે. 

આ વધારાના સબંધમાં વાઇસરૉયે જે કંઈ કહ્યું છે તેથી ચિતા થાય 
“છે. લઢાધ્ન્તી હિંદ લોન માટે ( વિલાયતમાં મળેલા ટ્રેઝરી ખીલ ઉપરાંત ) 
-એષામાં એછા ત્રણુ કરોડ વીસ લાખ પાઊંડ મળ્યા છે અને હજી વધારે 
'આવે છે. આ લોનની આવક હિન્દની દશ કરોડ પાઊંડની ખાસ મદદના 
“એક ભાગ તરીકે લેડનમાં ખ્રિટીશ સરકારતે જય છે. તેને ઉપયોગ હિન્દ 
અને મેસોપોટેમીઆમાં બ્રિટીશ સરકાર તરકથી લડાઈના ખરચ માટે થાય 
“છે, પરંતુ નામદાર ગવનેર ઝનરલ કહે છે કે:-- 

“ તે વખતે મળેલા સૈથી વિશ્વાસ રાખવા લાયક આંકડાએ ઉપર 
:ર્ચાએલી અ'દાજની રકમ કરતાં આ લડાધ્તો ખરચ ધણે। વધારે થશે અને 
'હુવે અમે ધારીએ છીએ કે અ'દાજના આંકડાઓને માટે ગણાયલા 
એક કરોડ પાઉંડ ઉપરાંત લડાઈની હિન્દી લોનના હિસાબમાં અત્યાર 
"સુધી મળેલી સધળી રકમ એ વધારો ખાઈ જશે ........ **૦૦ પૂર્વમાં 
શિટીશ સામ્રાજ્યનો નાણાં સબધી ટેકો હિન્દ છે. આ પ્રમાણે હમણાંજ _ 
“જણાવેલા મેસોપોટેમીઆ અને હિન્દના ખરચ ઉપરાંત તે ગ્રેટબ્રિટન, 
સંસ્થાનો અને મિત્રરાજ્યાને ધઉં, શણુ, બીજી બનાથટા, ચાસડાંઓ 
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અને બીજી અસંખ્ય જરૂરની ચીનને પુરી પાડે છે. તેની નાણા સબધી 
વ્યવસ્થા પણુ તેણુજ માથે લીધી છે. તે પરશીયા અને ઈસ્ટ આક્િકાને 
મોટા મ્રમાણુમાં નાણાં પુરાં પાડે છે અને જુદે જાદે પ્રસગે સિલોન, 
મોરીશીઅસ, અને ઇજીપ્તને રોકડ નાણાથી કે બીજી રીતે મદદ કરી છે. 
અલબત, આ કાર્યને માટે આપણુને પૈસા આપવામાં આવે છે, પરતુ 
એ સઘળી વસ્તુઓ હિન્દમાં બનેલી ન હોવાને લીધે આપણી 
હાલની આવક ઉપર તે એક ચાછુ કર સમાન છે? 


ગણી કાઢેલી ખોટ પૂરી પાડવાને માટે નાંખવામાં આવેલાં કર 
આપણી આગળની આ ભારે ખોટા કેઈ પણુ રીતે પુરી શકશે નહીં. આ 
કરો કેના ઉપર નંખાયા છે? જે જમીનદારો, અમલદારો અને બિન 
અમલદારી અ'ગ્રેજો સાથે મળીને આજે તેમના દેશબંધુઓની સામે થાય 
છે તેઓ તેમના મિત્રોથી નાસીપાસ થાય અને જતિ અનુભવથી હિન્દી 
પ્રારા સભાઓ કે જેમાં તેમના પુરતી સંખ્યામાં પ્રતિનિધીએ હશે તેમને 
દેશના ખરચ ઉપર અ*કુશ આપવાની જાત જેવા માંડે એ અસ- 
ભવિત નથી. 


હિન્દ્ના છેહ્વા વાધ્સર્સાય લડે હાર્ડિજ કે જેનું નામ હિન્દી અભિલાષ 
તરક્‌ દિલસોજી ભરેલી વૃત્તિને માટે અહીં સ્નેહથી યાદ રખાય છે તેમણે 
છેલ્લા જુલાઈની ૩ જી તારીખે ઉમરાવેોની સભામાં લડાઇને અગેની હિન્દી 
સેવાએ, નું સમથ વિવરણુ કર્યુ હતું. તેમણુ તેની લડાઈ પહેલાની શેવા- 
એ પર ખાસ ભાર મૂકયો હતો અને બતાવી આપ્યું હતું કે નિકલસન કમિ- 
“ટીએ -૧,૯૧,૨૫૦૦૦ પાઉંડની રકમ વધારેમાં વધારે ઠરાવી હતી છતાં 
જહ્વાં તેર અ'દાજેમાંથી અગીઆરમાં એ રકમ વધારવામાં આવી હતી 
જ્યારે તેનું પોતાનું છેલ્લું અ'દાજ ર,૨૦,૦૦,૦૦૦ જેટલું હતું. આ તેર્‌ 
વરસ દરમિયાન દેશની આવક ૪,૮૦,૦૦,૦૦૦ થી ૫,૮૦,૦૦,૦૦૦ જેટ- 
લી હતી અને એક વખત ૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ જેટલી હતી. તેની આવકની 
શરખામણીમાં લક્કરી ખરચના આ પ્રમાણુ કરતાં કઈ હકીકત લડાઇને 
સારેની હિન્દી સેવાઓનો 'ખ્યાલ આપે ? 


આ મહાન લડાઇ ઓગસ્ટની ચોથી તારીખે શરૂ થઇ અને સપ્ટે- 
સ્બરની શરૂઆતમાં હિન્દે ત્રણુ ડીવીઝનનું-ખે પાયદ્લ અને એક ધેોડે- 
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સ્વારનું-ચઢાપ્નનું લશ્કર મોકલ્યું અને ડીશેમ્બરમાં ફ્રાન્સમાં તેની સાથે એક 
બજી ધોડેરવાર ટુકડી તેમને જ મળી. લૉર્ડ હાર્દીજે કહ્યુ' છે કે પહેલી 

ડ્ુકડી ખીજી કે'ઇ પણુ રીતે ન પુરાય તેવો ખાડે પુરવાને વખતસર આવી 
પહોંચી. તેણે દીલગીર થઇ ઉમેયું કે “ પાયદળની આ ખે સુંદર ટુકડીઓ . 
માંથી ધણાજ થોડા આજે બચેલા છે.” ખરેખર તેમના ઝહો આજે ખાલી 

છે, પરન્તુ જે સ્વતન્ત્રતા માટે તેમના પિતાઓ ક્રાન્સમાં મરણુ પામ્યાં તે 

તેમના પુત્રે હિન્દમાં ભોગવશે. પછી એકદમ હિન્દી સરહદને બચાવ કરવાને 

માટે ત્રણુ વધુ ટુકડીએ મોકલવામાં આવી હતી અને સપ્ટેમ્બરમાં પ્રસ્ટ 

આક્રિકાપર એક ખીજી ટુકડો ગદ હતી અને અકટોબર અને નવેમ્બ- 

રમાં પરજ ખાતે બે વધુ ટુકડીએ અને એક ઘેોડેસ્વારની ખિગેડ ગઇ 

હતી. હિન્દી પાયદ્છીની એક ટુકડી મોરીશીયસ ખાતે, ખીજ એક કેમેરૂન્સ 
ખાતે અને ખીજ ખે પરસીઅન અખાતપર ગઇ; જ્યારે ખીજ હિન્દી સૈનિ- 

કોએ સીંગટાઉ લેવામાં જેપેનીસોને મદદ કરી. આ પ્રમાણે ૨૧૦૦૦૦ 

હિન્દીઓને દરિયાપાર મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ સધળાઓ સંપૂણ 

રીતે હથીઆરખન્ધ અતે ખીજ શૈરંજામ સહિત હતા. અને વધારામાં 

લડાઇના પહેલાં થાડા અઠંવાડીઆં દરમિયાન હિન્દ્દે સાત કર્‌।ાડ નાની 
ગાળીઓના બાર, ૬૦૦૦૦ બન્દુકો અને છેલ્લામાં છેલ્લી ઢબની ૫૫૦ 

તોપો વિલાયત મે।કલી હતી. 


“આ ઉપરાંત લેડ હાર્ડ 'જ કહે છે કે અનેક ચીજ્નેનો મોટો જથ્થો 
“ તંખુઓ, છુટો, ધેોડાતો સામાન,. કપડાં વિગેરે વિલાયત મોક- 
લવામાં આવ્યાં હતાં અને વર્‌ એફ'ીસની સતત વધતી જતી માંગણી- 
ઓને પહોંચી વળવાને હરેક પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા હતા. અને સહેજ 
પણુ અતિશયોક્તિ વગર એમ પણુ કહેવાય કે લડાધના પહેલાં થેડાં 
અઠવાડીઆં દરમ્યાન હિન્દનું લોહી ચુસાઇ તે સદંતર ફ્રિકકુ ક્ચ બન્યું હતું.” 


ને કે લડે હાર્ડિ'જે તે ગણ્યું' નથી તો પણુ તે ભૂલાવું જ્નેઇએ નહીં 
'કે સધળો નાશ જ્ેદએ તે કરતાં વધારે પુરાઇ ગયે! છે અને ૪,૫૦,૦૦૦ 
માણુસ આ મથાળા નીચે આવે છે. માણુસોની: સંખ્યામાં ત્રણુ લાખનો 
વધારો થયો છે અને ખીજી લશ્કરી વિગત પ્યાનમાં' લેતાં હિન્દે ૧૯૧૬ 
સુધીમાં ૧૦,૦૦,૦૦૦ માણુસ રણુચંમ્રામમાં મુક્યાં છે. ર બ 
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આઉપરાંત સપૂયુ તાલીમ પામેલા અતે હિન્દતે ખરચે તૈયાર 
થએલા ૮૦,૦૦૦ માણુસથું થિટીશ લશ્કર હિન્દથી મોકલવામાં આવ્યુ 
હતું અતે તેના બધ્લામાં ધણા મહીના પછી હિન્દને ૩૪ ટેર્ટિારીઅલ 
ડ્ુકડીઓએ અને ર૯ ખેટરીઓ મળી હતી. પરન્તુ તેઓ ફરીથી સદંતર 
હથીઆર્બદ્દ થાય અને તેમની તાલીમ પુરી થાય ત્યાંસુધી મેશેપે।- 
રમીઆ કે સરહદ ઉપર તાત્કાલિક ઉપયોગને માટે નકામી હતી. 


૧૯૧૪ ની શરદ્ત્રદતુમાં અને ૧૯૧૫ ના આખરમાં આપણા પોતાના 
સરહદતા સુલકોનો બચાવ ગંભીર થઇ પડયે હતે અને લેંદડે હાર્ડિ'જ 
કહે છે કે:-- 


“ જે કે મતે આપણા મિત્ર અમીરની અંગત વફાદારીતે વિશ્વાસ 
હતો છતાં લાંબા વખત સુધી અકફગાનીસ્તાનનું વલણુ શકમન્દ હતું. 
તેતી પ્રજ્નના ક્ત્તેહમન્દ જેહાદથી 'ેઝનુની જાસ્સાથી તે ખચાધ જ્નય એવે 
મને ભય હતો. અત્રે એટલું જણાવવું બસ છે કે પહેલાં ત્રણુ વરસ દરમિયાન 
નને કે નેત્રડત્ય ખુણામાં કંઈ પણુ અગત્યના બનાવ બન્યા ન હોતાં છતાં 
૧૯૧૪ ની ર૯ મી નવેમ્બર અને ૧૯1૧૫ ની સપ્ટેમ્બર વચ્ચે ઓછામાં 
એષા સાત ગંભીર હુમલાઓ નેત્રડત્ય સરહદ ઉપર થયા હતા જે 
સધળાઓની સામે અસરકારક પગર્લા લેવાયાં હતાં. ”” 


૧૯૧૫ ની શર્‌આતમાં લશ્કરી સત્તાધારીએને એક જર્મન કાવત- 
રાતે પણુ પહોંચી વળવાનું હતું. પૅજાબમાં લશ્કરી કામને માટે અગત્યની 
જગ્યાએ હાથ કરી લેવાના હેતુથી કેનેડા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટસથી સાત 
હનર માણુસે। આવ્યા હતા અને તે જ વરસના ડીસેમ્બરમાં બંગાળમાં એક 
ઔજીં જમન કાવતરૂં રચાયુ* હતુ' કે જેને માટે જમીન ઉપર 
લડાઈની તેઆરીએ। જરૂરની થઈ પડી હતી અને બેગાલના અખાતમાં પહેરે। 
રાખવા વહાણુ ફેરવવાં પડયાં હતાંઃ:-- 

પગ્લિડમાં મેસોપાટેમીઆ રીપોટને લીધે અને હિન્દમાં હિન્દ માટેના 
સેના પ્રેમથી એંગ્લો ઈન્ડીઅનોમાં તેતે માટે ઉત્પન્ન થયેલા વેરને લીધે 
હિન્દ અતે ઇંગ્લંડમાં ટોરી અને યુનીઅનિસ્ટ છાપાં તરફથી લૌર્ડ હાર્ડિજ 
ઉપર ધણા હુમલા થયા છે. પણુ હિન્દે તેનામાં તેનો *વિશ્ચાસ જહેર કર્યો 
છે અને હિન્દના ચુકાદાથી તે સ'તોષ થશે. 

ર્‌ 
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અનરે મે હું ગેસોપોટેમીઆ કમીશન અને અહીંની અધિકારી શાસન 
પદ્દતિ ઉપરની ટીકા વિષે કહેવા ઈચ્છતી નથી. લૈર્ડ હાર્ડિજે પોતાનો અને 
હિન્દનો બચાવ કર્યો છે; અધિકારી શાસન પહ્દતિનેો હુજી બચાવ થયે નથી. 
સને યાદ આવે છે કે ૧૮૭૮-૭૯ અને ૧૮૭૯-૮૦ ની અકફગાનવૅરના 
સ'બેધમાં અધિકારી શાસન પહદતિની શક્તિહીનતા વધારે ચોંકાવનારી રીતે 
બહાર આવી હતી. ૧૮૮૦ ના ફ્રેબ્આરીમાં લડાઇને ખરચ ૪૦,૦૦,૦૦૦ 
થી ઓછે જણાવવામાં આવ્યો હતો અને હિસાબ ૨૦,૦૦,૦૦૦ તે! 
વધારો બતાવતો હતો. પ મી એપ્રિલે હિન્ટી સરકારે જણાવ્યું 'કે 
લડાપનો ખરચ અ'દાજ કરતાં ધણ્‌! વધારે થશે અને ૧૩ મી એપ્રિલે 
એવું જહેર કરવામાં આવ્યુ' કે રોકડ પ્રાંત ત્રણુ મહીનામાં અસાધારણુ 
લસ્કરી "ખરચને લીધે તેરથી ઘટીને નવ કરોડ થઇ હતી ...........* 
ખઓજે દ્વિસે ( રર એપ્રિલ ) વીઇસર્‌ાયતે એક ખરડો મોકલવામાં 
આવ્યો હતા અને તેમાં ઓછામાં ઓછી પ,ર૫,૦૦,૦૦૦ની ખોટ 
જણાવવામાં આવી હતી. આ અસાધારણુ ભૂલ લડાઇના ખરચને। 
' અદાજ દેખીતી રીતે ઓછે ગણુવાથી થઈ હતી. અને જેથી કરીને 
પાર્લામેન્ટ આગલ આવી ખોટી ખખર રજા થઇ અને હમેશની જરૂરીઆતને 
પહેચી વળવાની અશકયતાની આઓ ચેતી ખખર પડી હતી. 

આ ઉપરથી એમ જણાયુ કે સરકાર માત્ર તપાસાએલી વિગત અને 
નહીં કે ખરચાએલી રકમ સ'બન્ધી જાણુતી હતી. લોકોને આપવામાં આવે- 
લાં નાણાં ઉધાર બાજીપર માંડવામાં આવતાં હતાં જે કે તે પાછાં મેળવી 
શ્રકાય એમ ન હોતાં; અને જુદાં જુદાં ખાતાના હિસાબના વડાઓએ 
દખીતી રીતે ધણી બેદરકારી બતાવી હતી. જે સ્વરાજ્ય હેઢળ થોડાક 
વખત પછી આવે! કમનસીબ બનાવ--ન કરે *તારાયણુ ને-બને તો હિન્દી 
અસલદાર્‌ાની ચૅૉકાવનારી નાલાયકાત ઉપર્‌ મદ્રાસ મેલ, અને ઇગ્લિશ 
મેલ શું ટીકા કર્‌ તેતો વિચાર કરતાં હું ધજા છું. 

ઉપકફારની લાગણીથી ન્યાય જન્મ પામે અને ન્યાયથી હિંદને સ્વત- 
ત્રતા મળે એ ભ્રયથી ગ્રેટલિટનની હિન્દ તરફની ઉપકારની લાગણી ઓજી 
કરવાના હેતુથી તેના ભેગા ઉતારી પાડવાને પ્રયત્ન કરનાર ટીકાકારના 
શોડાક વખતના હુમલા સામે છેલ્લા સપ્ટેંબર મહિનામાં આપણા હાલના 
વાધ્સર્‌ય લૉર્ડ ચેમ્સરફ્ડે 'હિંદતા બચાવ કર્ય, હતો. લૉર્ડ ચેમ્સરફ્ડે તેની 
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સભા આગળા હિંદે છેલ્લા બે વરસમાં જે કંઇ કયું" છે તેની વિચારપૂર્વક 
દારેલી રૂપર્‌ખા રજી કરી હતી. લૉર્ડ હર્ાડેજના અમલ હેઠળ જે ક'ઈ કરવા 
માં આવ્યુ' હતુ' તે વિષેના ઇસારાઓ છેડી ૬૪ હું તેના ભાષણુમાંથી 
નીચલા ફકરાઓ ટાંકીશ:-- 

“ લડાઇ ઉભી થતાં હિન્દી ખાતાના ૪૫૯૮ બિટીશ અમલદારે- 
માંથી ૫૩૦ જેએ રન ઉપર વિલાયતમાં હતા તેમને યુરોપમાં લડાઇને 
માટે વીર એંડીસ તરફથી રોકવામાં આવ્યા હતાં. જે લોકો પોતાની 
ખેટરીએઓ કે ટુકડીએ સાથે ગયા હતા તેમને બાદ કરતાં લડાઈની શરૂઆત 
પછી હિન્દમાંથી ૨,૬૦૦ અમલદારે ખેંચી લેવાયા છે. આ ખોટ પુરી 
કરવાને અને લડાઇમાં નાશ થતા માણુસોની જગ્યા લેવાને હિન્દી લશ્કરના 
રીઝર્વ અમલદારની સખ્યા ૧૯૧૪ ની ૪ થી અગસ્ટે ૪૦ ની હતી તે 
વધારીને ૩,૦૦૦ ની કરવામાં આવી છે. 

હિન્દી ઢુકડીઓમાં માણેની સખ્યા પુરેપુરી રાખવામાં આવી છે એટલુંજ 
નહીં પરન્તુ તે વધારવામાં પણુ આવી છે. ધોડેસ્વાર લસ્કરમાં ૨૦ ટકાનો 
અને પાયદળમાં ૪૦ ટકાનો વધારો થયે છે; જ્યારે લડાઇની શરૂઆત 
પછી દાખલ થયેલા નવા માણુસોની સ'ખ્યા ૧૯૧૪ ની ૪થી એંગસ્ટે હિંદી 
લસ્કરનું એકત્ર બળ હતું તે કરતાં વધારે છે.” 

લીર્ડ ચેમ્સરફર્ડે ઠીક બતાવી આપ્યું છે કેઃ-- 

“ હિન્દનું લશ્કર સામ્રાજ્યતે માટે ધણું ઉપયોગી નીવડયુ' છે અને' 
લડાપઇને અગે હિન્દી મદદની કીંમત કરતાં એટલું યાદ રખાવું જેઇએ કકે 
હિન્દી લશ્કર ઉતાવળથી તેયાર કરવામાં આવેલા માણુસોનું નહોતુ પરન્તુ 
દર'વરસે મોટી રકમને ખરચે પહેલેથીજ સંપૂણુ રીતે તૈયાર થએલું 
લશ્કર હતું. ” 

લીડ' ચેમ્સરફ્ડે એક મેંન પાવર બેડ નામનું મંડળ સ્થાપ્યુ' છે અને 
તેની રજ હિન્દમાં મતુષ્યબળ પુરું પાડવાના સબંધમાં સધળી હ૪ીકત 

"એકઠી કરવાની છે. તેની સધળા પ્રાંતોમાં શ્ઞાખા છે. લડાઇતા જુદા જુદા 
વિભાગોમાં ખોટ પુરી પાડવાને નિયમિત રીતે નવા માણુશે સોકલવામૉં 
આવે છે અને ઈજનેરી તથા નવહારને માટે જરૂરના માણુસોને માટે 
ફ્રાન્સમાં પચીસ ટુકડીઓ અને મેસોપાટેમીઆમાં વીસ ઢુકડીની વ્યવસ્થા - 
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થઇ છે. આ ઉપરાંત વધારામાં ૬૦,૦૦૦ * કારીગરો અને'મજારો મેસો- * 
પોટેમીઆ અને ઇસ્ટ આક્રિકામાં કામે લાગ્યાં છે, અને લગભગ ૨૦,૦૦૦ 
નોકરીઆત વર્ગના માણસો દરીઆપાર ગયા છે. હિન્દી ડોકટરોએ પણુ 
૫૦૦ ની સ ખ્યામાં ઇંડિયન મેડિકલ સર્વિસમાં ટુંક વખતને માટે કમીશનો 
સ્વીકાર્યા છે. ગ્રેટબિટનની મદદને માટેની અસાધારણુ 'જરૂરને લીધે ઉભી 
થએલી આ હકીકતને વિચાર કરતાં આ સવિસ લડાઈના વખતની માફક 
શ્ાંતિના સમયમાં પણુ હિન્દીઓઆને આવકાર આપશે અને ગ્રેટબ્રિટનમાં ડીગ્રી 
લેવાનો આમ્રહ કરી તેના દરવાજા વધુ વખત બંધ ન રાખે એવી આશા 
આપણે નહીં કરીએ ? એ પણુ એક જાણુવાન્નેગ વાત છે કે હિન્દી ડૉકટ- 
રએ ધણાએક જીલ્લાઓમાં મોટે ભાગે આઇ. એમ. એસ. ઔફ્ટિ- 
સર્‌ાની જગ્યા લીધી છે; અને લડાઈ પછી પણુ તે ચાલુ રહેવું જેપઇએ. 
“લશ્કરી રીઝવ' અમલદાર્‌।ાની સ*ખ્યા ૪૦ થી વધીને ૩,૦૦૦ થઈ છે એ 
સૂચવે છે કે લાયક હિન્દીઓને માટે કીંગ્સ કમીશન ખુલ્લું મુકાયું છે તે 
માત્ર નવજ જણાને આપીને ખેસી રહેવુ* જેઈએ નહી. જે ૧૯-૨૦ વર્ષ 
ના અશ્રેજ છોકરાએ કિ*ગ્સ કમીશનને લાયક હોય--અને મરણુ પામેલા 
સે'કડ લેફ્ટનટોની લાંબી ટીપ પુરવાર કરે છે કે તેઓ છે-તો પછી ખચીતજ 
હિન્દી યુવકોને માટે, કારણુ કે હિન્દી પણુ અ ગ્રેજનેની માફક બહાદુરીથી 
લડયા છે, તેમના દેરામાં તેના દરવાજા તેમને માટે એટલાજ ખુલ્લા રહેવા 
નેપ અને હિન્દી લશ્કર હિન્દી અમલદારોની સરદારી હેઠળજ રહેવુ 
નનેઇએ. 

. ઉપરના વણુનમાં દશાવેલા કાયની ટીપ પછી ગ્રેટબ્રિટન અને તેન 
મિત્રો માટેની હિંદની મદદ વિષે વધુ શખ્દ્ે કહેવાની જરૂર નથી. તેણે ગ્રેટ- 
ખ્રિટન સાથેનો તેનો સ'બધ ન્નળવવાને તથા સાખ્રાજ્ય હેઠળ રહેવાની 
તેની ઇચ્છા સ'પૂણુ* રીતે પુરવાર કરી આપી છે; પરંતુ જે લીડ ચેમ્સક્ડ* 
તેની મૅનપાવર બોડમાં સૂચવે છે તેમ જે ગ્રેટબિટનને તેનું મતુષ્યધખળ 
એકડુ' કરવું હોય તો લડનાર કે કામ કરનાર માણુસને તેના પોતાના દેશમાં 
સતુષ્યના હક મળવા જેઇએ. આ લડાઇવતું રહસ્ય એ છે કે સામ્રાજ્યની 
ભવિષ્યની સહીસલામતીને માટે સવશે -જર્રનું છે કે હિન્દને સ્વરાજ્ય મળે. . 
નેં તેનું મનુષ્ખખળ પહેલેથીજ કામે લગાડયુ' હત તો લડાઇજ થાત નહીં; 
કારણુકે ગેટબિટન અતે હિન્દુસ્તાન સામે લઢાઇ ઉભી કરવા કોઇએ હિંમત 
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કરી ન હત. પરંતુ જ્યાં સુધી હિન્દ એક આધીન રાષ્ટ્ટ છે ત્યાં સુધી તેના 
મતુષ્યબળને ઉપયોગ થઇ શકે નહીં. જે તેને અગ્રેજી લશ્કર રાખવું પડે, 
તેનો આવવા જવાનો ખરચ આપવે। પડે, અસાધારણુ કિંમતે વિલાયતમાં 
લસ્કરી સરંજામ ખરીદવે। પડે અને જ્યારે ઈંગ્લ'ડને જેદએ ત્યારે તે ત્યાં 
પાછે મોકલવે। પડે તો તે માઠું લશ્કર રાખી શકે નહીં. માત્ર પાંચ વરસને 
માટેજ તેને તેમની નોકરી મળે એ શરતે વિલાયતને માટે માણુસોને તાલીમ 
આપવાનું તેનાથી બને નહીં. રેકડ નાણાંને માટે કુશ્કેલી વેઠી વિલાયતમાં 
મોટી રકમતું સેતું રાખવાનું તેનું ગજું નથી, જ્યારે તે, લડાઇની મોટી લોન 
પહેલાં, લડાઇના ખરચને માટે તેની પ્રન્ન સહી શકતે તે કરતાં વધારે કર્‌ 
નાંખી મેળવેલી પુરાંતમાંથી તે વિલાયતને ૨,૭૦,૦૦,૦૦૦ પડ પીરે છે. મે 
વિલાયતમાં એક વખતે કહ્યુ'હવું કે “સ્વતંત્રતા એ દિનની વકૂાદારીની શરત 
છે, ” હવે હું તેમાં ઉમેર હુંફ“ “હિન્દી સ્વતંત્રતા એ સાન્રાજ્યને હિન્દ ઉપન 
થોગી નીવડવાની શરત છે.” નને તેના કરો દેશમાંજ રહી તેને ફ્લદુપ બનાવે, 
નને તેની પ્રજ્ન કેળવણી પામે અને તેની ઉત્પાદક શક્તિ વધે, જે તેથી તેનો 
વેપાર વધે અને નવા ઉદ્વાગાો ઉભા થાય તો તે ખુશીથી પોતાની મેળે 
પોતાના ઉપર કર્‌ નાંખશે. 

લડાઇના સમયમાં સહીસલામતી માટે તેમજ શાંતિના સમયમાં 
આખાદી માટે હિંદને જેટલી ઈંગ્લંડની જરર્‌ છે તેટલીજ ગ્રેટ બિટનને હિન્દ્ની 
જરૂર છે. મી. મન્ટેગ્યુએ ડહાપણુપૂર્વક કહ્યું છે કે “ લડાઇને માટે તૈયારી 
કરવા સારૂ રાષ્ટ્રને શાંતિના સમયમાં સ્વતંત્રતાની જરૂર છે ” માટે હું 
કહું છું કે લડાધતું રહસ્ય, બને દેશોને માટે હિ*દને માટે સ્વરાજ્ય છે. 

મારા વિષયને આ ભ્રાગ પુર્‌। કરતાં પહેલાં નામદાર શહેનશાહને 
ચરણે અત્રે એકઠા થએલા હજાર્‌। માણુસોનું પ્રેમપૂવકક વંદન અર્પવા દો 
| અને મને શ્રદ્ધા અને આશા છે કે હવે પછી એ ચરણે એક સ્વતંત્ર રાષ્ટૂ 
તરીકે આપણુ રાજીખુશીથી અને ઉપકારવશ થપ્તતે નમન કરીશું. 


હિન્દુસ્થાનમાં જાચૃત થએલી નવી ભાવનાનાં કાર્ણેા* 
પૂવે અને પશ્રિમ સાથે અરસપરસ વિચારની કુદરતી આપ લે, 
ઇમ્રેછ કેળવણી, સાહિત્ય, અતે આદરી, યુરોપ, જાપાન, અને અમેરિકાનાં 
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સફરે, આ ઉપરાંત હિન્દુસ્તાનની ભાવનાનું ૬છ્ષિ- 


ર્‌ર્‌ 


બિન્દુ બદલવાનાં ખીન્ને કેટલાંક ચોક્કસ કારણુ। શિવાય હિન્દમાં તદન 
નવીજ ભાવના જાગૃત થવામાં તથા તેની માનસિક ભૃત્તિ બદલવામાં છેલ્લાં 
થોડાક વરસ દરમીયાન કેટલાંક વિશેષ બળની અસર થએલી માલુમ પડે 
છે. તેતો એકંદર સમાવેશ નીચેના મુદ્દામાં થઈ શકે. 
(0 એશિયાની જગૃતિ. 
(થ) પરદેશી રાજ્ય સબધી ખીન્ન દેશોમાં થતી ચર્ચા અને સાખ્રા- 
જયની પુનર્ધટના. 
(૧ ગોરાંગ પ્રજાના ચટીઆતાપણા માટે ઉઠી ગએલો વિશ્વાસ. 
(₹) વેપારી વગની જાગૃતિ. 
(૬) પોતાની પ્રાચીન પદવી ફરી પ્રાપ્ત કરવા સ્ાટેતી સ્રીઓની 
જાગૃતિ. 
(૧૪) જનસમૂહની ન્નગૃતિ. 
હિન્દુસ્તાનની સમસ્ત પ્રન્નની ભાવનાતું સ્વરૂપ બદલવામાં, દેશને 
માટે અભિમાનની તથા સ્વતન્ત્રતા, સ્વાશ્રય, સ્વમાતની જત્તિ ઉત્પન્ન કર- 
વામાં આ દરેક ફારણુ સહાયભૂત થયાં છે. વિગ્રહને લીધે જગતની 
ઉત્તરોત્તર ઉન્નતિના ગતિક્રમ બદલાયો છે, અને તેમાંયે આપણી આ 
સાતૃભૂમિમાં તો આ ગતિભેદ ધણે।જ અતુભવવામાં આવ્યે। છે. 


(અ) એશિયાની જાગૃતિ? 


લેડ મિન્ટો વાઇસર્‌ય તરીકે અહીં આવ્યા તે જ વખતે પ્રસંગ 
વશાત્‌ તેમની સાથે વાતચિત કરતાં તેમણુ હિન્દુસ્તાનની અસ્થિરતા 
વિષે વાત કરવા માંડી. તેમાં તેમણે જણાવ્યું કે અયારની અહીંની સ્થિતિ 
ઇગ્રેજી કેળવણી, પ્રન્નઝીય રાજ્યધોરણુના ઈંગ્રેજ આદરી।, રશિયા સ્હામે 
જાપાનની જીત, અને બહારના જગત્તી બદલાતી જતી સ્થિતિનું અનિ- 
વાર્ય પરિણામ માત્ર છે. તેથી તેમણે જે નિખાલસ અને સ્પ રીતે ટીકા 
કરી હતી “જે લેકેનાં હૃદયમાં નવી અભિલાષાઓ ઉત્પન્ન થઇ છે, સમસ્ત 
પૂર્વ બડોમાં થઇ રહેલી સામન્ય ચળવળતેો માત્ર એ વિભ્રાગરૂપ છે, 
અને રાજ્યકારોબારમાં તેમતે મહત્વને , અધિકાર આપીને યોગ્ય રીતે 
સત્તોષ આપવાની અગય છે ” તેથી મ્હતે ક'ઇ આશ્ચર્ય લાગ્યું, નહતું... 
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પરન્તુ અથારતી હિન્દુસ્તાનની ચળવળને માત્ર પૂવની ચળવળના 
અગભૂત ગણુવીમાં આવે તો તેનું મહત્વ સંપૂણ સમજી શકાય નહિ. 
એશિયાની નનગૃતિ તે સમસ્ત જગતમાં થળ રહેલી હીલચાલતું અશ 
છે, અને ચોમેર ચાલતા દારૂણુ વિત્રહને લીધે તેના વેગ અજબ વધી 
ગયો છે. [સમસ્ત જગતતું પ્રયાણુ પ્રેનકીય રાજ્યબન્ધારણુ તરક છે, 
અતે તેનો આરભ પશ્ચિમમાં અમેરિકન સસ્થાતો અને ગ્રેટબિટન વચ્ચે' 
થએલા વિષ્રહતે અન્તે ૪. સ. ૧૭૭૬ થી તેમજ ૧૭૮૯ ના દ્રેન્ચ ર્‌વોલ્યૂશ- 
નથી થયે। હતો. માનસિક ગુલામગીરીનું બ'ધારણુ તોડી પાડનાર અર્વાચીન 
વિજ્ઞાનની ૬ૃદ્દિ અને પ્રચાર્થી તથ! એનસાઇકલે।પીડીસ્ટસના મ્રન્થાથી, 
અનેઝાં ઝાક રૂસે। અને ટોમસ પેધનના ગ્રન્‍્થોથી તેની શરૂઆત થઇ હતી તે 
કહેવાની અગત્ય નથી. પૂર્વમાં જનપાનમાં ધણા। વેગથી ચતા ફેરફાર, રશીઆની 
સ્હામેની ન્નપાન રાજ્યની ક્તતેહ, ચીન દેશમાં મન્ચુ વંશની પડતી, અને 
ગ્રન્નકીય રાજ્યની સ્થાપના,પરાનમાં સુધારો કરવાના પ્રયાસો અને તેની વધતી 
જતી અભિલાષામાં આડે આવવાના રશીઆ અને ગ્રેટબ્રિટનના પ્રયત્નો, 
બિટીશ અતે રશીઅન બળની અસરથી તેની યોગ્ય સ્વતન્ત્રતા ઝુંટવી 
લેવાના પ્રયત્ન, યાર પછી હાલતું ર્શીઅન રૅવોલ્યૂશન, અને કદાચ 
એશિયા અને યુરોપમાં રશીઆના પ્રજ્નસસ્તાક રાજ્યની ઉત્પત્તિ, આ સધળાને 
કીધે હિન્દુસ્થાનની અસલની પરિસ્થિતિ બદલાઇ છે. હીમાલયની ખીજી 
આજુએ એશીઆની અન્દર્‌ સ્વતન્ત્ર સ્વરાજ્ય ભોગવતી પ્રજ્નએ આવી 
રહેલી છે. મહાન ઝારનું વિસ્તીણું રાજ્ય, કૅ ચીનનો આપખુદી રાન્ન 
હવે હિન્દુસ્તાન જતુ નથી, અને બ્રિટીશ રાજ્યછત્ર નીચેની પોતાની 
સ્થિતિ અતે તેમના તાબાની પ્રજાઓ વચ્ચે તે સરખામણી કરે છે. 
સરખામણીમાં ૧૯૦૫ સુધી તો ષ્રિટીશ રાજ્યનીતિથી લાભ હતો, ત્યાર- 
પછી જીલમને આરમ્ભ થયે. પરન્તુ ભવિષ્યમાં જે હિન્દુસ્તાન સ્વરાજ્ય 
નહિં મેળવે તો આસપાસની સ્વરાજ્ય ભોગવતી પાડોશી પ્રજા તરક 
તેને દ્ેષ ઉત્પન થશે અને સ્પર્ધાથી, તેની અસ્થિરતામાં ધણે! વધારો થરો” 

પરન્તુ હિન્દને સ્વરાજ્ય મળે, અને મ્હને ।વશ્વાસ છે કે તે મળશેજ, 
સો પણુ સાત્રાજ્યમાં તેનાં સ્થાનને લીધે તે સ્વતન્ત્ર અને મજ્છુત 
થવાની માગણી કરશે. એશીઆની ગ્રજએ પોતપોતાની અભિલાષાઓ 
મેળવતી જશે તેમ તેમ સામ્રાજ્યમાં હિન્દ એક મમૈસ્થળ જેવું રહેશે 
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એટલુજ નહિ' પણુ તેને પ્રાતત કરવા માટે સ્પર્ધા થશે. એક વાર મિ. 
લેંગે કહ્યુ' હતું કે “ હિન્દ પંગ્લંડની કામધેનુ છે ” અને એશીઆમાં નને 
એ ભાવના ન્નઝૃત થાય તો જે પ્રમાણે અસલના વખતચાં વસિ ત્રડષિ 
અને વિશ્વામિત્ર વચ્ચે તકરાર થઈ હતી તે પ્રમાણે તેની માલીકી માટે 
તકરાર થાય. તેટલા માટે જમીન અને પાણી બને માર્ગથી પોતાને 
અચાવ કરવાને તેને તૈયાર રહેવું પડશે. એશીઆના ઉપરીપણાને માટે 
પૈસિદ્કિક મહાસાગરની માલિકી માટે, આસ્ટ્રેલીઆ મેળવવા માટે મહાન 
વિમ્રહો થાય, વેપારને માટે મહાન યુદ્ધ થાય, એ બનવા જગ છે, 
ફેમ કે આજ પણુ હિન્દુસ્થાનના ઉદ્યોગ અને વેપારને જાપાન ધોકો. 
લગાડે છે, અને હિન્દ પોતાનું રક્ષણુ કરવાતે શકિતમાન નથી. 

આ સધળી પરિસ્થિતિની સામે સ્વસ્થપણે ટક્કર ઝીલવા માટે 
સંતુષ્ટ મજબત, સ્વતન્ત્ર, અને સૈન્યયુક્ત હિન્દ હોવુ જઇએ, જેથી તે 
પોતાનો બચાવ કરી શકે તથા સામ્રાજ્યનાં ખીનનં સંસ્થાનો અને 
તેમાં ખાસ કરીને ઓછી વસ્તીવાળાં અરક્ષિત વિસ્તારવાળા 
અસ્દ્રેલીઆને મદદ કરી શકે. એશીઆમાં સાખ્રાજ્ય સાચવવાનું 
લશ્કરી બળ તો હિન્દુસ્થાનમાંજ છે. અતે ષિટીશ સત્તાની છાયા નીચે 
ઓજ સ્વતંત્ર મળ્નઓ સાથે હિન્દને સ્વરાજ્ય ના આપીને તેને 
બળવાન ના બનાવવાની રાજ્યનીતિ ધણીજ ટુંકી દણઠિ બતાવી આપે છે* 
હિંદુસ્થાનમાં ઇંગ્રેજ લેકે! પોતાના હિત માટે મોટી મોટી વાતોકરે છે. ભવિ- 
ષ્યમાં જે કદાચિત્‌ મોટો હુમલો થાય તો આ મુડીભર લોકે પોતાનું 
હિત કેવી રીતે સાચવી શકે ? સ્વતન્ત્ર અને સમથ હિન્દમાંજ તેઓ 
સહીસલામત રીતે રહી શકે. જે લેકે જાપાનીઝ વત'માનપત્રે। વાંચે છે 
તેઓ જાણે છે કે હાલની લડાઇ દરમીયાન પણુ જાપાનીઝ લોકે જમની 
સાથેની ખુલ્લી રીતે સહાતુભૂતિ બતાવે છે, અને લડાઇ પછી આ ખે મોટી 
ખળવાન સત્તાની અરસપરસ સનન્‍્ધી થવા સ'ભવ છે. લડાઇથી જાપાનનું 
લસ્કર અને નેોકાસૈન્ય જરા પણુ નખળુ' પડવાનું નથી અને તેના વેપા- 
રમાં તો ધણે। વધારે। થયો હશે. નનપાન કરતાં હિન્દ માટે શાણી રાજનીતિને 
વિચારે ગ્રેષભિટનને વધારે વિશ્વાસ હોવે। જોઇએ કે જેથી હિન્દુસ્થાનની 
શાજ્યભક્તિ, સ્વત'ત્ર અને સંતોષી પ્રન્નની રાજ્યભક્તિતા મજખુત પાયાને. 
આધારે એશીઆમાં બ્રિટિશ સાન્રાન્ય ટકી શકે. નહિં. તો ભવિષ્યના 
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એક હરીક્‌ સાથે હમેશને માટે મિત્રતા કરવી પડશે. કારણુ કે ભિન્નભિભ 
રાષ્ટ્રની અરસપરસ મિત્રતાનુ' બન્ધારણુ રાષ્ટ્રીય હિતને આધારે રહેલુ” 
છે અને તેથી તે ધણું અસ્થિર હોય છે. 
ા ૬, સ. ૧૯૧૫ માં ૩૬,૫૩,૯૯,૦૦૦ પાઉડના રક્ષણુ માટે 
ઇંગ્રેજી સત્તાની હિન્દમાં અગય છે એ વિચાર ઉગ્રેજ લોકોએ છેડી દેવે 
જેઇએ. અમેરિકાનાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઉપર સત્તા ચલાવવાનો હક્ક 
તેઓ માગતા નથી, જેકે ત્યાં તેમનાં ૬૮,૮૦,૭૪,૦૦૦ પાઉડ. 
રેોકાએલા છે. આરજેન્ટાઇનના સ સ્થાનમાં ૨$૬,૯૮,૦૮,૦૦૦ પાઉંડ 
તેમણે રોકેલા છે તેથી ત્યાંતી રાજ્ય સત્તા તેએ માંગતા નથી, લારે 
હિન્દુસ્થાનમાં નાણાં રૅકેલાં છે તે કારણુસર સત્તા ચલાવવાની. 
ઇચ્છા શા માટે તેઓ રાખે છે ! હિન્દુસ્થાન તે પાતાના ઉપયોગ 
માટેની એક મિલ્કત છે એ વિચાર ઇગ્રેજ લોકોએ છોડી દેવે! જઇએ. 
અને હિન્દને પોતાનું એક મિત્ર, પોતાની બરાબરીવાળુ, સાસ્રાજ્યમાં 
સ્વરાજ્ય ભોગવતું સસ્થાન, પોતાના જેવીજ એક પ્રજન, સાસ્રાજ્યનું 
હિતેચ્છુ ભાગીદાર એ રીતે ગણુવુ' જેઇએ, એક પરાધીન મળ તરીકે 
નહિ. જપાન, ચીન, અને રશીઆની સ્વત”ત્રતાની હીલચાલને લીધે હિન્દ 
ઉપર પણુ અસર થઇ છે અને તે અસર અટકી જશે એમ ધારવું એ 
મિથ્યા છે. 


(૧) પરરાજ્ય સંબંધી અન્ય રરો માં ચચાષ 
અતે પુનર્ઘટના* 


, પરન્છુ યુરોપની સ્વતન્ત્રતાના બચાવની અને આપખુદી અમલ. 
પ્રત્યેની બ્રિટીશની વિરૂદ્દ ભાવના અને તેની સાથે હમણાં છેવટ 
સુધી હિ'દુસ્થાનની રાજનીતિ સબધી શંકાશીલ વતણુકને પરિણામે 
અહીં ખીજ વિવિધ પ્રકારના બળની અસર થઈ રહી હતી. 
તેથીજ મ્ડે ઉપર કક્યુ' કે એક ઉત્તમ પ્રસગ હાથમાંથી જવા: 
દીધો છે. સધળી પ્રન્નની સ્વત-ત્રતા -માટે ગ્રેટબિટન વિત્રહ કરે છે 
ભવે હિન્ડુસ્થાનને પ્રથમ સપૂણુ વિશ્વાસ હતો; સાર પછી મિ. રામસે. 
શેકડોનલ્ના સુલેહના ઠરાવ માટે મિ. એસ્કવીથે જે ભાષણુ કર્યું હતું. 
અને જે અહીં આકટોબર મહિનામાં પ્રકટ થયું હતું તેમાં જણાવ્યું. 
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કું કે--”“ મિત્ર રાજ્યો સ્વતત્રતા શિવાય ખબીનન કોઈ પણુ કારણુસર 
લડતા નથી, ” અને વળી મહત્વને ખોલ ઉમેર્યે। હતો--કે “ સ્વત'ત્રતા 
શિવાય ખીજાં કાંઈ તેમને કબુલ નથી.” આલસેસ લૉરેન પાછું ક્ાન્સને 
"હસ્તક થાય તે માટેતો તેનો હક સાચવવા બ્રિટન ફ્રાન્સની સાથે રહેશે 
તે જહેર કરતાં તેમણે ભાષણુ દરમિયાન “પરદેશી રાજ્યની ધુંસરીથી થતી 
“અસભ્ર અવનતિ” સંબધી પોતાના વિચાર દર્શાવ્યા હતા. આલશેસ લરેન, . 
“જ્યાં રાનન અને પ્રજન બ'ને યુરોપીય છે, ધમે અને રીતરીવાજ જ્ય | 
-એકજ છે, તેના કરતાં અહીં શું એવી ધુંસરી એછી અસલ છે? ક 
'તેથી શું સ્વમાનનેો ભેગ ઓછે! થવા સેભવ છે ? જેમ જેમ વિગ્રહ 
“વધતો ગયો તેમ તેમ હિન્દુસ્થાનને માલુમ પડયું કે માત્ર યુરોપની - 
“આપખુદી માટેજ તિરસ્કાર રહેલે હતો; અને સફેદ ચામડીવાળી પ્રશ્નને 
માટેજ એ અવનતિ અસલ ગણાતી; હિન્દુસ્થાન શિવાય બીજા બધાને 
'સ્વતન્ત્રતા મેળવી આપવાનાં વચન આપવામાં આવ્યાં હતાં; સંસ્થાનોને 
નવી સત્તાએઆ આપવામાં આવશે પણુ હિન્દુસ્થાનને નહિ. સામ્રાજ્યનું 
ભવિષ્ય ધડતી વખતના ભાષણોમાં રાજનીતિત્ પુફેષોએ જણી ન્નેપ્ને 
'હિન્દુસ્થાનને છોડી દીધું હતું, અને છેવટે ગૌરવર્ણૂનું રાજ્ય, પાંચ 
ગ્રનઓનાં રાજ્ય વિષે સ્પજ્ઠ વાતો થવા માંડી અને ગૌર્વર્ણી રાજ્યને 
કાળી પ્રજાનું વાલી તરીકે ગણુવામાં આવ્યું અને સદાને માટે તેને સગીર 
ગણુવામાં, આવ્યુ. 

આ દહેશત બહુ ભારે થઈ પડી; એ ભય કાંઈ ખોટો નહો તો 
સાત્રાજ્યનું ભવિષ્ય ધડાઇ રહ્યું હતું તેમાં હિન્દુસ્થાનનું સ્થાન કયાં 
'ઉતું ? સ'સ્થાનોને ભાગીદાર તરીકે ગણુવામાં આવ્યાં હતાં; અને 
હિન્દુસ્થાનને શું પરતન્ત્ર રહેવાનું હતું' ? જ્યારે ધા તાળ્ને હોય યારેજ 
તેનો ઉપાય લેવો! એવુ સંસ્થાનોને મી. બેનર લે તરફથી કહેવામાં 
આવ્યું. યારે બધું શાંત થઈ જય લાં સુધી હિન્દુસ્થાને શું રાહ જેવી ? 
શૂલાન્ડર્સ, કાન્સ, ગૅલીપોલી, એશીઆ માધનિર, ચીન, આક્િકા સઘળે 
સ્થળે હિન્દી સિપાઇએ લ્હડતા હતા. જે સ્વતન્ત્રતા માટે તેએ 
લ્હડતા હતા તેનો કાંઈ પણુ હિસ્સો! તેને શું' મળે નહિ ? અન્તે હિન્દમાં 
અળ આવ્યુ અને તેના એક વીર પુત્રે ઉદ્ધોષ કહાડયો। કે “ સ્વતન્ત્રતા 
એ સહારો જન્મહુક છે; અતે મ્હારે તે જેઇએ છે. ” “ હોમ રૂલ.” 
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યાને “સ્વરાજ્ય ' સમસ્ત હિન્દનો મહાન મૈત્ર બન્યો. સાસ્રાજ્યમાં 
તેણે પોતાનું સ્થાન માગ્યુ. 

આ પ્રમાણે જ્યારે તેણે લશ્કરને મદદ કરવાનું જારી રાખ્યું 
અને લશ્કરમાં વધારો પણુ કરવા માંડયો, સામ્રાજ્ય માટે લડવા 
માંડયું, હોસ્પીટલ શિપ્સ, વૉર કૂન્ડ, રૅડક્રોસની સસ્થા, અને રાક્ષસી 
વૉર લેન માટે પૈસાનું પાણી કર્યું યારે તેને એક મહાન ભયનું ભાન 
થયું, કે રખેને જે પોતાના ધરની વ્યવસ્થા નહીં સચવાય તો સામ્રાજ્યના 
વિત્રહની ક્તતહને પરિણામે તેતી પોતાની સ્વતન્ત્રતામાં ધટાડે। થશે. 


સાષ્રાન્યની પરિષદ્દમાં જ્યારે સામ્રાજ્ય સંબધી પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવામાં 
આવી તે પ્રસંગે હિન્દના અવાજ સભળાવવાને હિ'દી રાજ્યનો હક 
સ્વીકારવામાં આવ્યો તે પગલું યોગ્ય દિશામાં લેવાયું. પરન્તુ બીન્ન 
રૃશેોમાંથી જ્યારે જવાબદારીવાળા પ્રધાનો પ્રતિનિધિ તરીકે લેવામાં 
આવ્યા હતા, યારે હિંદુસ્થાનમાંથી ખીન જવાબદારીવાળા રાન્ય તરક્થી 
પ્રતિનિધિ નીમવામાં આવ્યા અને ગ્રનન તરક્ના પ્રતિનિધિઓની નીમ- 
ણુંક કરવામાં આવી નહિ. પસદગી તરક કાંઈ, વાંધો ઉઠાવવામાં 
આવ્યો નહોતો, પણુ પસંદગીની પહ્દતતિ યોગ્ય નહોતી, કારણુ કે 
રાજ્ય તરક્થી તેમને પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. વડી ધારાસભાના 
પ્રન્નટીય સભાસદો તરફથી પસદગી થઈ નહોતી. ઓકટોબર રજી ૧૯૧૫ને 
દ્િવિસે એ. ખો. બા. એમ. એમ. શાષીએ જે ઠૅરાવ રજુ 
કર્યા હતો તેમાં આ ખામી એ. મિ. સુરેન્દ્રનાથ બૅનરજીએ દેખાડી 
આપી હતી. તેમણે કલ્યું-- ન 


“ નામદાર સાહેબ, આટલી આશાજનક સ્થિતિ ન્નેતાં 
મ્હારા મિત્રને ઠરાવ સપૂણું નથી. સામ્રાજ્ય પરિષદૂમાં તેઓ 
સરકારના પ્રતિનિધિની સૂચના કરે છે, પ્રન્નના પ્રતિનિધિ માટે 
તેએ પચ્છા દર્શાવતા નથી. તેઓ સૂચવે છે કે સામ્રાજ્ય સભામાં 
સરકારના પ્રતિનિધિ નીમવા માટે હિ'દુસ્થાનના પ્રધાનની માર્ક્ત 
નામદાર શહેતશાહતે એક અરજી કરવી, મહેરબાન સાહેબ | 
સરાકરી પ્રતિનિધિથી કાંઈ અર્થે સરે નહિ, ઉલડું તેમાં થોડેઘણે' 
અ'શે જખમ સમાએલું છે. કારણુ કે મ્હારે દીલગીરી સાથે કહેવું પડે' 
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છે-પરૃતુ મ્હારે તે કહેવુંજ જેઈએ-કે આ દેશના હિત સબધી .વરણા 
પ્રશ્નો તરફ અધિકારી વર્ગ અમારા દદ્દિબિન્દુથી ન્નેઈ શકતા નથી, 
અને અમારા દષ્ટિબિદુથી જ્નેતાં ધણી વાર તેમના અભિગ્રાય અમારા 
હિતથી વિરૂદ્ધ લાગે છે. તે છતાં સામ્રાજ્યની સભા એ યુનાઈટેડ કીંગ્ડમ 
અને સ્વરાન્ય ભોગવતાં સસ્થાનોના પ્રધાનોનું એટલે સર્વ રીતે અધિ- 
કારી વર્ગનું સંમેલન છે એ વાત હું સ્વીકારૂં છું. પરંતુ અમારામાં 
અને તેમનામાં એક મહત્વનો ભેદ રહેલો છે. તેમના અધિકારીએ 
લોકોની પસંદગીના છે. તેમના આચાર અને વિચાર માટે તેમના તેઓ 
જવાબદાર છે. અમારા અધિકારીઓ માત્ર નામના દેશના સેવક છે, 
પરતુ વાસ્તવિક રીતે તેએ જનસમાજના માલિક છે. આપ નામદા- 
રતી ભલી અને ઉદાર રાજનીતિને પરિણામે આ વસ્તુસ્થિતિ કદાચ 
બદલાય અને હું ઇચ્છું છું કે તેમ થાય. પરંતુ હાલ તો જે સ્થિતિ 
છે તે જષ્યાનમાં લેવાની છે; હવામાં મહેલ ચણુવા મિથ્યા છે, કારણુ 
સ્વમ પેઠે તેનો તો પળમાં નાશ થઈ જય. ” 

આ સામ્રાજ્ય પરિષદમાં “ હિ'દુસ્થાનના પ્રતિનિધિઓ ” એ ભાગ 
લીધો એ ધણીજ મહત્વની એતિહાસિક ખીના ગણાઈ તેઓ પ્રતિનિ- 
ધિઓ તો હતા પરંતુ ઉપર જણાવ્યું તેમ હિ'દમાં બ્રિટિશ રાજ્યના-- 
હિના નહિં, જ્યારે તેમના સહકારીએ તેમની પ્રજાના પ્રતિનિધિ 
હતા. તે છતાં તેમણે ધણું કામ કર્યુ; કારણુ કે તેએ ખુદ્ધિશાળી અને 
અનુભવી હતા; જેકે ઈમ્પીરીયલ પ્રેફરંસ ( 110૯ [્લલત્લા૦૦ ) 
ની સભામાં અને કેટલેક અંશે ગીરમીટીઆ મજુરીના પ્રશ્નમાં તેઆએ 
આપણું હિત સાચવ્યું નહિં. આટલું છતાં આ પરિષદૂમાં હિ'ઘ્ના 
પુત્રોની હાજરીને પરિણામે ઊંડો ભેદભાવ નાશ પામે એવી આશા 
રાખી શકાય. અને તેઓ તેમના સહકારીઓને ખાત્રી કરાવી શકયા 
હશે કે હિ'દ જેકે માત્ર એક પરતંત્ર દેશ છે, પરૂતુ હિંદના પુત્રો તોઃ 
તેમની ખરેખરી કરી શકે તેવા છે. 

પબ્લિક સાર્વેસ કમિશનનેો રીપોર્ટ હવે તો ઘણાજ અસ્થાને થઈ 
પડયો છે, એટલે તેની ચર્ચા કરવાની આવશ્યકતા રહી નથી; પરતુ 
તેને લીધે ઘણી નિરાશા અને અસતોષ થયે! હતો. કારણુ કે તેને 
લીધે એમ માલુમ પડયુ' કે કમિશનના સભાસદોતો ધણુ ભાગે એવો 
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મત હતો કે હિ'દુસ્તાનના રાજ્યકારોબારમાં ઇંગ્રેજ અધિકાર્પણું કાયન 
સને માટે હતું અને ત્રીસ વર્ષ પછી આઈ. સી. એસ. માં અને પોલીસ- 
ખાતામાં ઊંચા અધિકારીઓનું હિ'દ્વાસીનું પ્રમાણુ માત્ર રપ ટકા 
રાખવાનું હતું. આ'કમિશનનું નામ લેતાં મારે ઓં. મિ. જસ્ટીસ રહીમનેો 
સમસ્ત હિંદ તરફથી ઉપકાર પ્રદરિત કરવે। જેઈએ. કારણુ કે માત્ર 
તેમણુજ એકલાએ પોતાને વિરૂદ્દ મત દર્શાવવાની હિમત ભીડી છે, 
અને ઇડિયન સિવિલ સર્વિસમાં કઈ પદ્દિથી પસદગી થવી જે એ 
તેનો ખરે માર્ગ સૂચવ્યો છે. 

આ કમિશનમાં હિદ્ના માત્ર ત્રણુ પ્રતિનિધિઓ હતા. તેને 
રિપાટે તેયાર થતા _પહેલાં ગોપાળ કૃષ્ણ ઝે | ગોખલે તો _ રત્યુવશ થયા. આ 
કામ ચાલતું હતું તે દરમિયાનજ પોતાના દેશી જનોનું અપમાન થતું 
નેઘને તેમની પીડા વધી પડી અને તેમનો ધણો જલદી અંત આવી 
ગયો. મી. અબ્દુલ રહીમ વિષે મૅ ઉપર કહ્યું છે. ઓં. મી. એમ. ખી. 
જ્રાખલે રિપૌટે ઉપર સહી કરી પરંતુ કેટલાક મહત્વના ઠૅરાવો માટે 
વિર્દ્દ મત દર્શાવ્યો. આખો રિપૉટ આ દારૃણુ વિગ્રહ પહેલાં તૈયાર 
થયો એટલે હવે તો એક પ્રાચીન વિચિત્રતા જેટલીજ તેની કીંમત 
રહી છે 

આ સધળાં કારણોને લીધે હિંદને તો એમજ માલુમ પડયું કે 
ભવિષ્યમાં તેને તો સદાને માટે પરાધીનપણુંજ વેઠવાનું છે. ગ્રેટ બિ- 
ટનમાં બ્રિટન રાજ્ય કરે છે, ક્રાન્સમાં ડ્રેન્ચમેન કરે છે, અમેરિકામાં 
અમેરિકન રાજ્ય કરે છે, દરેક સંસ્થાન પોતાપોતાના વિભાગમાં 
સત્તા ચલાવે છે, પરતુ હિન્દવાસીને તો કોઈજ સ્થળે સત્તાના અધિકાર 
હોવાનો નહી. જગતતી સધળી પ્રજામાં એનેજ મ્હારો દેશ એવી ભાવનાજ 
તેનામાં ઉદ્ભવ થવી ન જેઈ એ. “ બ્રિટન તે તો બિટીશ લોકને માટેજ ” 
એ તો વાજબી અને કદરતી ભાવના ગણાય. “ભારતવર્ષ તે ભારતનિ- 
વાસી માટેજ ” એ ખોડું એટલુંજ નહીં પણુ એ તો રાજ્યદ્રોહ ગણાય. 
હિંદ તો સાખ્રાજ્ય માટેજ હોવું જેઈએ--એમ પણુ નહીં પરંતુ 
પોતાની . તરફ બેદરકાર રહીને પણુ બાકીના સામ્રાજ્યના હિતને માટે 
ભારતવર્ષનું અસ્તિત્વ છે એમ ગણુતરી થવી નેધ્એ. બ્રિટિશ વેપા- 
રતે માટે બ્રિટિશ મદદ હેવી જેઈએ એ બિટન માટે યોગ્ય 
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ગણાય. પર્‌ંળુ હિંદવાસી સ્વદેશી ચીજે માટે આગ્રહ કરે તે હલકાઈ અને 
સામ્રાજ્ય વિરૃદ્ની ભાવના ગણાય. ગો. ફૂ. ગોખલે કહેતા તેમ હિંદ- 
વાસીએ તો સદાને માટે અને વળી સાભાર “ અધમતાના વાતાવરણુ- 
માંજ' પડી રહેવું જનેઇએ; અને ( કાંઈ પણુ હક વગર ) સાન્રાજ્યના 
શહેરી તરીકે અભિમાન ધરવું જોઈએ જેકે સામ્રાજ્યની ખીજ 
પ્રજાએ પોતાના દેશનાં (હકવાળા) શહેરી પ્રથમ કહેવાય અને પછી 
સામ્રાજ્યના શહેરી ગણાય. જે વખતે ગ્રેટબ્રિટન માટેનો હિંદવાસીને 
સદંતર વિશ્વાસ ઊડી જતો લાગ્યો તે જ વખતે હિન્દુસ્તાનના સેક્રેટરી 
તરીકે મી. મોન્ટેગ્યુતી નીમણુક થયાના, અહીં તેમને આવવાના આમૅ- 
ત્રણુના, અને હિંદુસ્થાનની શી માગણી છે તે જાતેજ નનણુવાને અહીં 
પધારવાના આનંદદાયક સમાચાર આવ્યા. ગાઢ અન્ધકારમાંથી પ્રકા- 
શનાં કિર્ણુ સમાન આ સમાચાર લાગ્યા, ગ્રેટષિટન માટેતો વિશ્વાસ 
પુનનગૃત થયો અને એક મિત્રના આગમનનું સ્વાગત કરવા માટે 
હેસભરી તૈયારી થવા માંડી. 


હિંદી સરકાર રાજ્યસત્તા અને ગ્રેટલિટનની બદલાએલી રાન્ય- 
નીતિને પરિણામે હિંદનો દષ્ટિ કોણુ બદલાયો છે. પરતુ આ બદલાયેલા 
દૃષ્ટિકાણુને પરિણામે સ્વરાજ્ય મેળવવાના તેના દહ આગ્રહમાં લેશ 
માત્ર પણુ ફેર પડયો છે એવું કોઈએ પણુ ધારવાનું નથી. સુલેહના 
કરારો! પર લક્ષપૂર્વક વિચાર કરવાને તે તૈયાર છે, પણુ તે “ માનપૂર્વક 
સુલેહ ” હોવી જેઈએ, અને આ સ્થળે માનનો ભાવાથે સ્વત-ત્રતા 
છે. જો આ ન મળે તો હજુ પણુ વધારે જોશભર ચળવળ શરૂ થશે. 


(જ) ગેરાંગ પ્રજાના ચટીઆતીપણા માટે 
ઘટી ગએલો વિશ્વાસ* 


આર્યસમાજ અને થીઓર્સફરિકલ સોસાયટીતી સ્થાપનાથી આ 
અણુવિશ્વાસતો આરભ થવા માંડયો. હિન્દુસ્થાનના લોકને પોતાની 
પ્રાચીન કીર્તિ, પ્રાચીન વિભૂતિ માટે કદર કરતાં, વત માન સમય મોટે 
સ્વમાન રાખતાં, ભવિષ્ય માટે પોતાનામાં વિશ્વાસ રાખતાં, બને 
ધમેસેસ્થાઆએ શીખવવા માંડયું, દરેક બાબતમાં પશ્ચિમનું અનુકરણુ 
કરવાની અનિજ પહ્તિ તેમણેકહાડી નાંખી, અને વિવેક રાખતાં 
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શીખવ્યું, પશ્ચિમના વિચાર અને સંસ્કૃતિમાં જે ઈટ્ટ હોય તેનો ઉપયેગ' 
કરવા શીખવ્યું. સ્વામી વિવેકાનંદના બળની પણુ મજબૂત અસર થઈ 
હતી. હિન્દ માટે તૈમતે અનહદ પ્રેમ અને માનની લાગણી હતી. 
'પાશ્ચાય સુધારાની કૃત્રિમતાના ગેરલાભ તેમણુ ઉધાડા પાડયા હતા. 
દૃષ્ટાંત તરીકે તેમણે એક વાર ઉપદેશ કર્યો! હતો કે-- 


“ ભારતનાં સતાનો | આજ ડું કાંઈકે વ્વહારૂ ઉપદેશ' 
કરવા અહીં આવ્યો છું, અને પ્રાચીન વિભૂતિતું ત્ડમને સ્મરણુ 
કરાવવાના મ્હારો હેતુ માત્ર એટલોજ છે. મ્હતે ધણી વાર કહેવામાં 
આવ્યું છે કે ભૂતકાળની મોટાઈ વિષે વિચાર કર્યાથી માત્ર અધોગતિ 
થાય છે, તેનું પરિણામ કાંઇ આવતું નથી અતે તેથી આપણે. 
ભવિષ્ય તરફ દહ રાખવી ન્નેઇએ. આવાત સય છે 
પરૂતુ ભૂતકાળ ઉપરધાંજ ભવિષ્ય ઘડાય છે. તેથી તમારા. 
થી જેટલે દૂર ભૂતકાળમાં દષ્ટિ કરી શકાય તેટલી કરો, ભૂતકાળનું 
પાન જેટલું કરી શકાય તેટલું કરો અને યાર પછી આગળ દછિ 
કરો, આગળ કુચ કરો, અને હિન્દને પહેલાં કદી નહોતું તેવુ' યશસ્વી 
અને મહાન કભનાવે. આપણા પૂર્વજ ધણા મોટા હતા, એ આપણે 
સ્મરણુમાં રાખવું જેઈએ. આપણે શેના બનેલા છે તે જણુવું ન્નેઈ- 
એ. આપણી રગોમાં કેવા પ્રકારનું લોહી વહે છે તે ઓળખવું જેઈ એ. 
એ લોહીમાં તેમજ ભૂતકાળમાં તેણે શું કયું હતું તેમાં શ્રદ્ધા 
હેવી જેઈએ અતે એ શ્રદ્ધાના તથા ભૂતકાળની વિભૂતિના જ્ઞાનના 
આધાર પર્‌ ભૂતકાળમાં હતું તેના કરતાં પણુ મહાન હિન્દ રચવું 
નેપ એ. ” 

વળી એક સ્થળે કહે છે કે:-- 


“હું ખાત્રીપૂર્વક જાણું ષ્ું કે કરોડો લોકો દરેક સુધરેલા દેશોમાં 
' દુણ્ કૃત્રિમ સુધારાના ખાડામાંથી બચવા માટે ઈચ્છા રાખે છે; કાર- 
ણુકે અર્વાચીન કુખેરની ભકિતને લીધે તેઓ વિશાળ કૂપમાં દોરાયા 
જાય છે. અને નવી સામાજિક હીલચાલના ધણા નેતાઓને માલુમ પડયું 
છે કે તેમની સામાજિક ભાવનાને આધ્યાત્મિક માર્ગે વાળવા માટે 
સદાન્ત જેવો ખીજે એકે માર્ગ વથી.” 


૩ન્‌ 


યુરોપિયન તત્તવેત્તાએ અને અભ્યાસક્રોમાં સંસ્કૃત સાહિય 
પ્રત્યેના ભાવને લીધે આ પહ્દતિ ચાલુ રહી. પરંતુ આ બધાની અસર 
થોાડાને થઈ, ઊંડે સૃધી પહોચી નહીં. રશિયા ઉપર “જાપાને જીત મેળવી 
યારથી ગૌરાંગ પ્રન્ન ચટીઆતી છે એ શ્રદ્ધા ઘટવા માંડી કેમ કે યારેજ 
માલુમ પડયું કે એક ન્હાની સરખી પૂર્વની પ્રજ્ન પશ્ચિમના મોટા રાષ્ટ્ર 
સામે ટક્કર ઝીલી શકે છે. ર્શીઅન નેતાઓની નખળાઈ અને સડો પ્રસિદ્ધ 
થયો. અને તેના વિરોધીએનું મક્કમપણું અને દેશને માટે સ્વાથેયાગ 
કુર્વાની જહેર હિમત જણાઈ આવી. 

યાર પછી રાષ્ટ્ર અને સમાજ સંબધી જમન લોકોના પાશવ 
સિદ્ધાન્તો “નહેર ' થયા. તેથી આ અણવિશ્વાસમાં વધારે થયે. 
તેમાં વળી જીતેલા દેશ પ્રત્યેતી તેમની વત ણુક અને ખાલસા 
કરેલા ભાગને નાશ કરવાની તેમની પદહ્દતિએ તેમાં વિશેષ 
ઉમેરે કર્યે. - બિસ્માર્કનું શિક્નણુ અને કાન્સ, ફ્લાન્ડસે, બએેલજઅમ,; 
ષોાલાન્ડ અતે સર્વીયા સાથેની તે પ્રમાણેની વત ણકને પરિણામે 
એશીઆ કરતાં યુરેપ ચરીઆતો છે એ ભાવના સદંતર નાશ પામી, 
ત્યાંતા સુધારો માત્ર ઉપર ટપકેતો અને ત્યાંતો ધમૅ માત્ર 
ખઆછ્યાચાર છે, યાંનું જવન નથી એ વાત માલુમ પડી આવી; મૃત્યુ- 
, વશ થએલાં તેમજ ધાયલ થએલાં અસંખ્ય મનુષ્યોના ઢગલાં તરફે 
નજર કર્યાથી, વિજ્ઞાનનો આસુરી પ્રયોગ કરવામાં ઉપયોગ થતો જેઈ 
તે, તેમજ મનુષ્યનો નાશ કરવાને માટે હરહમેશ નવાં યંત્ર, નવા શસ્ત્ર 
તૈયાર થતાં જેધને એશીઆને જે એમ લાગે કે તેનો પોતાનો ધમે 
અને પોતાનો સુધારે પ્રણ છે તો તે હ્વન્તવ્ય છે. 

વિમ્રહના બહારના હે!હહાકાર કરતાંએ સ્વતંત્રતા અને રાષ્ટ્રીય ભાવ- 
નાના આદશે જે પ્રથમ પંકિતની પાશ્રાય પ્રનનઓએ બહાર પાડયા 
હતા તેના સય માટે તેમજ તેમના પ્રેમાણિકપણાને માટે ઊંડે સશય 
માલુમ પડયે. થોડા વખત અગાઉ સર્‌ જેમ્સ મેસ્ટને સત્ય કહ્યું હતું 
જ આજ જેવો અણવિશ્ચાસ અને વહેમ હિન્દ્વાસીઓમાં માલુમ પડે 
છે, તેવો! તેના લાંબા અતુભવમાં કદી જેયે। નથી. અને તે ખરૂંજ છે. ધણાં 
વર્ષેથી અપાયેલાં વચન અને કરારો હજી સુધી પળાયા નથી તેથી હિન્દ- 
વાસીઓને માડુ' તો લાગેલુંજ હતું. રાજઝીય ચળવળ જેર ભૂલમથી 
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દાખી દેવાની પદ્દતિનો ૧૯૦૫ ની સાલથી ઉપયોગ થયે અને લડાઈ ફાર 
થયા પછી રાષ્ટ્રોનાન્બચાવ માટે તથા કરારેનુ' ઉલંધ્ધન ન થાય તે માટેની 
લડાઈ પછી પણુ તે પહ્દતિનો વધારે ઉપયોગ થતાં આ અણુવિશ્વાસના 
બી ધણાં ઊંડાં પેસતાં ગયાં. લાંમા વખત સધી ખાળી રખાયેલા મોટા 
સુધારાએ પ્રમાણિકપણે અમલમાં મૂકવાની હીંમત ભરી રાજનીતિથી જ 
આ અણુવિશ્વાસ દૂર થશે. રાજકીય બાબતોમાં ઢીલ હવે ચાલે તેમ નથી. 
ડહાપણુ ભરેલા ચોકકસ ફેરફાર કરવાને હવે વખત આવી પહોચ્ચો છે. 

* આ ઉંડા કારણુમાં, પ્રન્નની ઉન્નતિ માટેની કેટલાંક દેશ્ી 
રાજ્યોની પ્રગતિવાળી રાજનીતિ સાથે બ્રિટિશની મંદ રાજનીતિનીસરખામણી 
પણુ ઉમેરાવી ન્નેઇએ છે. હિન્દવાસીને લાગે છે કે આ પ્રગતિ હિન્દી રાજન 
અને પ્રધાનની સલાહથી થઈ શકે છે. જ્યારે એને માલુમ પડે છે કે માઇસે।- 
રમાં લોકોની કારોબારી સભામાં કરેલી સૂચનાઓ તરફ સંપૂણુ લક્ષ 
અપાય છે, અને બને તે! તે પ્રમાણે વર્તન થાય છે યારે તેને લાગે 
છે કે સત્તાના બહારના દેખાવ વગર પણુ ધારા સભાના સભા- 
સદ્દો કરતાં યાંના સભાસદ્દો વધારે સત્તાના ઉપયોગ કરી શકી છે. 
તે જીએ છે કેળવણીને ત્યાં વધારે પ્રચાર છે, ત્યાં નવા ઉદ્વોગો પોષાય છે, 
ગ્રામ્ય પ્રજાને પોત પોતાના વ્યવહારની દેખરેખ રાખવાના હુક 
આપવામાં આવે છે, અને તેની ન્નેખમદારી લેવામાં ઉત્તેજન 
આપવામાં આવે છે. અને થિટીશ કુશળતા કરતાં હિન્દવાસીની 
શક્તિહીનતાનું પરિણામ વધારે સારૂં આવતુ જેઇતે આશ્ચર્ય પામે 
છે. એકંદર રીતે ન્નેતાં હિન્દવાસીનતે માટે હિન્દી કારોબારજ 
ઉત્તમ હશે. 

( ૪ ) વેપારી વર્ગની જગૃતિ* 

હિન્દુસ્થાનમાં જે બળને પરિણામે નવુ' હિન્દ ઉત્પન્ન થયુ' છે, તેમાં વેપારી 
વર્ગની રાજજીય જીવનસ'બંધી જાગૃતિ એ કદાચ સહુથી વધારે મોટું બળ 
હશે, અને તે ઘણુંજ આશાજનક છે. ૧૯૧૫ માં ઔલ્વોગિંક પરિષદ વખતે 
સર દોરાબ ટાટાએ રાજકીય અને ઓધોગિક ચળવળતે એકત્ર કરવાની 
સૂચના કરી હતી. હવે તેમ થવા માંડયુ' છે. અત્યાર સુધી વેપારી વર્ગ 
પોતપોતાના ધંધામાં ચુંથાએલા રહા હતા, પરંતુ લડાઇને લીધે તેમની 
માંખો ઉધડી કે એજ ધંધાઓને સરકારી રાજનીતિને લીધે ધણે। ધોકો 

વૈ 
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લાગતો હતો અને તેથી તેમને રાજ્ય કારોબારમાં ભાગ લેવાની જરૂર 
જણાઈ. ૬ૃજ્ાન્ત તરીકે જમૈન વેપાર સાથે જે ઉદ્લોગોનો સંબેધ હતો 
અને લડાળ્ટતતે લીધે જેનો નાશ થવા સંભવ હતો તેને મદદ કરવાની 
સરકારે નાપાડી; જે જરૂરીઆતો અત્યાર સધી જર્મની પુરી પાડતું 
હતું તેને માટે અહીં કારખાનાં કાઢવાની તથા કારખાનાંને પૈસાની મદદ 
કરવાની સરકારે ના પાડી; લડાઇને બહાને વેપારમાં બંધન નાંખ્યાં, તેથી 
ખીલતા ઉઘેગાની શહિ થઈ શકી નહિ; નાણાં બજરની ભીડ ભાગ- 
વાને કાંઈ પ્રયત્ન કર્યો નહિ, અને ઇંગ્રેજ વેપારીએ પોતાનાં દેવાં પતા- 
વવાને નાણાં મોકલી શકયાં નહિ તેથી અહીંના ધનાઢ્ય વેપારીઓને 
નાણાંની તંગી પડી; પોતાતી શાખ સાચવવા માટે કેટલાકને તો 
સરકારી લેન થોડી કીંમતે પણુ વેચી નાંખવાની જરૂર પડી; સામાન 
લીધાંના રોકડ નાણાં બદલ કોઈ કોઈ વાર તો વૉર બોન્ડસ આપવામાં 
આવ્યા. દરેક સ્થળે જુદી જુદી રીતની આપદાઓ પડી. અતે મદ્રાસ 
કરતાં મુંબાઈના ધનાહ્ય અને સ્વતંત્ર વેપારીઓને કાંપકે અંશે ઓછી 
સુશીબત નડી. મદ્રાસની મુશ્કેલીઓની તો મ્હને ખરેબર માહીતિ છે. 
મદ્રાસની પ્રેસિડેન્સી બેન્કમાં હિંદી કરતાં અત્રજ વેપારી 

તરફ પક્ષપાત વધારે ખતાવવામાં આવે છે, અને થાંતી 
એન્કમાં ધણાં વર્ષોની માગણી છતાં હિન્દી ડીરેક્ટર રાખવામાં આવતા 
નથી તેથી ધણી વધારે મુશીબતોા પડે છે. સરકારી નોટની કીંમત 
ધટી જવાને લીધે વેપારીએની ચિંતામાં વધારે થયે, અને જ્યારે 
ધરણી ભીડ પડી ત્યારે રોકડ નાણાં લેવા માટે ખોટ ખાધને પણુ વેપારી- 
ઓને નોટો વેચી નાંખવી પડી; અને જ્યારે તેની કીંમત ધણી ધટી 
ગઈ ત્યારે રાજ્યની સ્થિરતા માટે પણુ ઉદ્દેગ ઉત્પન્ન થયે. 

જમીન અને ખાણુ ધણાં વષીથી પરદેશી ગ્રજનતે સોંપી હતી, 
અને સરકાર તે તરક ખેદરકાર હતી તે પણુ એક ચિંતાનું કાર્ણુ 
થઈ પડયુ હતું. 

પશ્ચિમ કિનારા ઉપરના નાળીએર અને દોરડાંનો વેપાર જમે- , 
નોના હાથમાં જતો રલે હતો. લડાઇતે લીધે તેમની પાસેથી 
સદંતર અગ્રેજી વેપારીઓને હસ્તક જતો રહેવાનો શય 
હતો. સારે નસીખે ટાટાની કંપની વચ્ચે આવી અને આ ભય દૂર" 
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ચે. અને એ હિંદના ઉઘ્યાગ કાયમ રજશ્રેો. દશ વર્ષ અગાઉ યુદ્ધ 
સામગ્રી બનાવવાના સાધનમાં વપરાતી મોનેઝાઈટે નામની વસ્તુને 
બધે ઉવોગ જમેનીના હાથમાં હતો. હિંદુસ્થાનની અબરખની ખાણો 
જમન મીલકત થઈ ગઈ હતી. વગર 'કેળવેલાં ચામડાં આખાં ને આખાં 
'જમેની મોકલવામાં આવતાં હતાં, જે કે માઇસોરે બતાવી આપ્યું 
હતું કે યુરોપનાં કારખાનાં કરતાં હિન્દુસ્થાનમાં તે વધારે સારી રીતે 
ળવી શકાય છે. અને ન્ને થોડુંક ઉત્તેજન અને મદદ મળી હોત તો 
તેમાં કાંઈજ વાંધો પડત નહીં, અને તેના ઉપર કામ પણુ અહિંજ થાત. 
તેમ કરવાને બદલે વગર કેળવેલાં ચામડાં સરકારે પોતાની મેળેજ કીંમત 
'ઠેરાવીને ખરીદ કરી લીધાં અને તેતે કેળવવાને, સુધારવાને અને 
“શીવડાવવાને પરદેશ મોકલાવી દીધાં. ગયા સપ્ટેબરની પ મી તારીખે વડી 
ધારાસભામાં બોલતાં વાઈસરૉયે કહ્યું ક હિન્દુસ્થાનના ચામડાના વેપારી- 
“ઓને ઘણુંક કામ સોપ્યું હતું અને અખતરા ઉપરથી વેપારમાં ગેરલાભ 
ન થાય એવું પરિણામ માલુમ પડઘું હતું. અને તેમણે આશા જણાવી 
“છતી કે લડાઈ પછી ચામડાં કેળવવાના ઉદ્યોગમાં ધણી ૬ૃહ્દિ કરી શકાશે. 
પરંતુ લડાઈની ભારે કીંમતે ચામડાં ખરીદવાં એ ઠરાવને લીધે વેપારી- 
“એને બહુ નિરાશા થાય છે, કારણુ કે ઇગ્લંડની નાગરિક વસ્તી માટે ચામ- 
ડાના સામાન પુરે પાડવા બિટીશ વીર ફીસ તે ખરીદી લે છે. પરંતુ 
સનદીઓને માટે જેડા પરા પાડવાની વીર ઔફીસને શી જરૂર છે ? અને 
સનદી તેમજ લશ્કરી બન્નેની જરૂરીઆતો માટે હિંદુસ્થાનને શા માટે તણુ- 
વવુ' જેઇએ ? નને હિંદુસ્થાનના પૈસાથી, કારીગરોને હિંદનો ચૈસા આપીને 
ચામડાં કેળવવાના અખતરા થતા હોય, અને બ્રિટીશ નાણાં વપરાતાં ના 
હોય તો તેનો નફો હિંદની માલિકીનો ગણાવવે। જઇએ, અને દેશના 
લોકોનું દ્રય તેનાથી વધવુ નેઇઇએ, અહીં વસેલા બ્રિટીશ વેપારીએ અને 
અતે કારીગરોને તેનો લાભ મળવે। જઇએ નહીં. 

લડાઇને' લીધે હિન્દુસ્થાનનાં કુદરતી સાનના ભંડારને ઉપયોગ કર- 
વાતું ડહાપણુ સરકારને સુઝયું છે, અને તે તરફ લક્ષ દોરાયું છે. અને “તેયાર 
માલ માટે હિન્દતે બીન્ન દેશો ઉપર આધાર ન રાખવે। પડે, પોતાની જરૂ- 
રીઆતો પોતેજ પુરી પાડી શકે તેતે માટે આ કુદરતી સાધનનો ઉપયોગ 
ફરવાની '' વ્યવસ્થા કરવા સબધી વાઇસરેયે ઇચ્છા બતાવી હતી, અમે 
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આ મતને અએતઃકરણુપૂર્વક સમત છીએ. હિ'દ્વાસીઓ ધણાં વષીથી આ 
પુકાર કરી રલ્રા છે, કારરણુ કે હિ'દતી ભિત્ન ભિન્ન હવા અને જમીનને 
લીધે તે પોતાની જરૂરીઆતોનાં સાધન ઉત્પન્નકરી શકે તેમ છે; અને 
બાકી રહેલાં સાધનવડે--૧૭ મા સૈકામાં ફ્ીલીમોરે કહ્યુ હતું તેમ ““ તેની 
જમીનનાં ઉત્પન્નમાંથી ” દૂર દેશોને માલ પુરે। પાડી શકે. પરંતુ પ્રથમ 
ઇસ્ટ ઈડીઆ કંપનીએ, અને પછી ખ્રિટીશ સરકારે, અને લાર પછી 
શાજ્યપક્ષી વેપારીઓના સ્વાર્થી મંડળાએ પુષ્કળ આગ્રહ કવો કે હિદે 
તો કાચો સામાનજ પુરે પાડવો, અને તેને તૈયાર કરવા પરદેશ 
મોકલવો, અને તેમાંથી તય ર કરૅલે સામાન ખાસ કરીને સામ્રાજ્યમાં 
ને સાત્રાજ્યમાંજ ખરીદ કરી લેવો. સેંકાલેએ બતાવ્યું હતું તેમ હિદુ- 
સ્થાનની ગરીબાઇ અને ઈગ્લડના ઉદ્યાગની આશ્ચર્યકારક પ્રગતિ સાથે 
સાથેજ થઈ. જે હાલના વાઇસરે.ય ઇંગ્રેજ ઉદ્યોગને બદલે હિન્દના ઉઘો!- 
ગને ઉત્તજન આપીને ચાલતી પહ્દતિ બદલી નાંખશે તો હિન્દ તેમતો 
ધ્રણાજ ઉપકાર માનશે. ઓઘ્ધોગિક કમિશન આગળ એક સાક્ષીએ જણાવ્યું 
હતું કે બહારની જરૂરીઆતા માટે હિન્દુસ્થાને માલ ઉગાડવે। જેઈએ, 
એતો અથે એ કે પ્સ્ટ ઈડીઆ કંપનીએ કહ્યુ હતું તેમ કાચાં 
સાધતેનું ક્ષેત્ર હિન્દે થવું ન્નેઇએ. આ બાબતને માટે નને આગળના અનુ- 
ભવને લીધે આપણે કાંધ્રક [ચેતા રાખીએ તો વાઇસરેોયે ક્ષમા આપવી 
જેઇએ. એક સૈકા અગાઉ મસધ્યગ્રાંતાોમાં લોખંડની ખાણો માલુમ પડી 
હતી, પણુ તે ધાતુ કહાડવા મારે કાંઇ પણુ પ્રયાસ થયે નહોતો. તે વખતે 
આખી પૃથ્વીપર્‌ ઈંગ્લંડ૦ લેઃખેડ મેળલવાનું સ્થળ હતું તેથી કોઈ ખીન્ને 
હરીક્‌ તેને ઈટ્ટ નહોતો, એ વ ત આપણે ભૂલી શકીએ તેમ નથી. અઃ 
પ્રસેગતો લાભ ટાટાએ લીધો અને તેમના ૩૦ રૂ. ના શેર અલારે રૂ. 
૧૧૮૦ ને ભાવે વેચાય છે, તેમણે એક મોટો ઉદ્યોગ શરુ ફર્યો અને 
તેમના લે'ખડતી એટલી માગણી થાય છે કે તે પુરી પાડી શકાતી નથી. 
આટલાં વવી સધી જે આ લોખડ કહાડવામાં આવ્યું હોત અને તેતો 
ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હેત તા સંચા કામ માટે બ્રિટનને આધારે 
આપણે ખેસી રહેવું ન પડત; તેને અભાવે નવા ઉદ્વાોગેો શરુ કરી શકાતા 
નથી, જૂનામાં વધારો થઇ શકતો નથી; કારણુ કે મ્રેટ બ્રિટનના કારખાનાં 
સતા લડાધના કામમાં રેકાયાં છે. . 
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વાધ્સરોયે ખરં કહ્યુ" હતું કે પહેલાં થએલા પ્રયત્નો “ તાત્કાલિક 
“તા, પહ્દતિપૂર્વક ન હોતા; ” પણુ વળી કહે છે કેઃ 


“ વિજ્ઞાનની મદદથી ખેતીની પહ્દતિમાં જે વ્યવસ્થાપૂર્વક શોધખોળ 
કરવામાં આવે છે, અને જીઓલોજીકલ સર્વે તરફ્થી ખાણુના ઉદ્યોગને 
જે સંગીન મદદ આપવામાં આવે છે તેનાથી જે ફત્તહ મળી છે તેથી 
ઔન્ ઉઘ્વોગાનાં લાભ માટે પણુ એજ ધેરણુસર હીમત ભરેલી નીતિ 
અખત્યાર કરવાને ઉત્તેજન પળે છે. ”” 


અહોં આપણે ધડી ભર થોભીને કહેવું જઇએ કે વિજ્ઞાનની મધ્દ 
ખેતીવાડીમાં આપવાના અખતરા થાય છે તેતો ઉપયોગ હિન્દને 
બદલે પગ્લંડની માંગણી પુરી પાડવામાં થાય છે. હિન્દુસ્થાન ડુંકા 
તાંતણુનો કપાસ પેદા કરે છે. તે ખાસ કરીને હાથની સાળના ઉદ્વોગમાં 
ઉપયોગમાં આવે છે. લે“કેશાયરને લાંબા તાંતણાનેો કપાસ નેએ છે, 
અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અને પ્જ્િપ્ટમાંથી તે પુરતા જથામાં મળી 
શકતો નથી. તેથી ટુંકા તાંતણાને બદલે હિન્દુસ્થાને લાંબા તાંતણાનો 
કપાસ ઉગાડવે। ન્નેષ્એ, અમે કહેવામાં આવે છે. આ ન્યાય આપ- 
ણુાથી સમજી શકાતો નથી, એ કઞુલ કરવું જઇએ. તેમજ ઈંગ્લ'ડના 
વેપારનો અભ્યાસ કરતાં એમ પણુ માલુમ પડતુ* નથી કે ઈગ્લ'ડ જેનું 
દૃજ્ઞાંત અતુકરણુ કરવા યોગ્ય ગણાય છે તેણે પરદેશી ઉદ્યોગની ખીલવણી 
કરવા ખાતર કાંઈ પણુ સ્વાર્થયાગ કયી હોય. 


આમ છતાં હિંદના ઉદ્યાગની ખીલવણી માટે સરકારને ન્નગૃત કર- 
વામાં દેશહિતેચ્છુ પુરૂષોના પ્રયત્નો જે કરી શક્યા નથી તે લડાઇથી થયુ' 
જ. લડાપ્તતે પરિણામે એઘ્ોગિક કમિશન નીમાયું. અને લડાઈના સાધન 
મુરા પાડવા માટે ઔઘોગિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. આ રાજજીય શરમ- 
નો લાભ લઇને હિંદના વેપારીએ જેવું જઇએ કે સરકાર તર॥થી ઉત્વોગોને 
જે ઉત્તેજન આપવામાં આવ્યુ' છે અતે જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે- 
“જે તે તેમના કબજમાં રહેતી વડી સરકાર ન હોય તો--તેને પરિણામે 
“હાલ છે તેના કરતાં તેમતી સ્થિતિ વધારે આધીન ન થઈ નય. આ ધાસ્તીને 
શ્રીધેજ વેપારી વર્ગમાં ન્નગ્ૃતિ આવી છે. દજ્દાંત તરીકે ચ્હાને! ઉદ્યોગ 
ઉગ્રજી વેપારીઓને હસ્તક છે, અને ખેતીના બીન્ન પાકતી આવક ઉપર 
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કર્‌ નાખવામાં આવે છે, પણુ ચ્ઠા ખેતીની પેદાશ છે છતાં 
તેના પર અત્યાર સુધી કર નાખવામાં આવ્યે! નથી. જે આ પદ્દતિ. 
પ્રમાણે ચાલવામાં આવે, અને હિંદના પૈસાથી ઉદ્યોગ ખીલવીને તે પરદેશી 
લોકના હાથમાં મૂકવામાં આવે તો, હાલ છે તેના કરતાંએ વધારે સેખ્યામાં 
હિંદના લોકોને ઈમ્રજી કંપનીમાં કારકુન પટાવાળા, અને મુખતીયાર વિગેરે 
હલકી નોકરીમાં જવું' પડે, અને વધતી જતી હરીફાધ્તતે લીધે એ. 
છીને એઆછી મજુરી ઉપર આધાર રાખવે। પડે. 

ને હિંદ્વાસીઓ હિંમતભેર ડોમુ' ઉંચુ' કરવાને પ્રયત્ન કરે તો 
હિન્દના ઉઘ્યોગતી સ્થિતિ કોઈ પણુ રીતે મિરાશાજનક નથી. “ બિટીશ. 
ઈડીઆ એન્ડ ૪ટસ ટ્ેડ”માં મિ. રોઝર કહે છે ક-- 

મોટા પાયા પર ચાલતા ર્‌ અને શણુના ઉદ્યોગમાં ધણા વધારે. 
સુધારાનો અવકાશ છે. ખાંડ અને તમાકુ ધણા જથ્થામાં તૈયાર કરવામાં 
આવે છે, પણુ બન્નેના પાકમાં અને બનાવટમાં વિત્તાનની તાજી શોધની 
મદદ લેવાની જરૂર છે. તેલીબીઆં બહાર મોકલવાતે બદલે દેશમાંજ પીલા- 
વવાં જેધ્એ. કપાસીઆને ઉપયોગ હાલ થાય છે, તે કરતાં વધારે 
ઉપયોગ કરીને તેનો નફે મેળવવે જેઈએ. ચામડાં અને છાલ જે 
એમને એમ હાલ પરદેશ મોકલવામાં આવે છે તે હિન્દમાં કેળવી શકાય 
અને તૈયાર કરી શકાય. વળી ઊન અને રૈશમનું કાપડ જે હિન્દમાં ઘણું. 
જાડુ' તૈયાર કરવામાં આવે છે તેને બદલે પાતળું અને સુંવાળું તૈયાર કરી 
શકાય. જે કે આગગાડીને। ચાલતો માલ અહોં તૈયાર કરવામાં આવે છે, 
તતા પણુ પૈડાં, ધરી, ટાયર વિગેરે બધે! લોખંડનો સામાન પરદેશથી મંગા- 
વવે। પેડે છે. હાલમાં ધણા ન્હાના પાયા પર પોલાદ તૈયાર કરવામાં આવે. 
છે, અને લોખંડનાં કારખાના અને સંચાની દુકાને જે કૈ વધતી જાય છે 
તો પણુ તેમાં ઘણે! વધારો થઈ શકે તેમ છે. સ'ચાને સામાન અને હથી-- 
આરે ઘણે ભાગે બહારથી લાવવાં પડે છે. લાખે ખેડુતો અને કારીગરો 
હલકી જાતના ઓજારો વાપરે છે, તેને બદલે ટકાઉ અને સારી જાતના . 
એન્નરે વાપરી :શકાય. સુધરેલી ઢબની ધાણીઓ અને હાથતી શાળે-' 
થી ધણો! નફા થઈ શકે એવે! માલ તૈયાર કરી શકાય. કાગળના અને. 
લોટના કારખાના મોટી સંખ્યામાં સ્થાપી શકાય. શીવવાના સ'ચા, દાફ- 
“માનું, દોરડા, જેડા, ધોડાના જન, ધડીઆલ, જુદી જુદી જાતના, ગર. 
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વિજળીના સાધનો, કાચ અંને કાચને સામાન, ચાહના દાખડા, સોજા, ચોખા, 
ખેળ, દીવાસલીઓ, દીવા, મીણુબતી, સાછુ, સુતરાઉ કાપડ, લાકડાનો 
સામાન, છરીકાંટા વિગેરે ધણી વસ્તુઓ તૈયાર કરી શકવાને! અવકાશ છે. 
'સ્પજ્ટ રીતે જેતાં હિન્દુસ્થાન પોતાની જરૂરીઆતો પુરી પાડી શકે 
તેમ છે, અને પહેલાના .વખતની માકક બાકીનો માલ બહાર પણુ 
મોકલી શકે. પણુ હાલમાં તેની આયાત વધતી જય છે, અને હાલની પદ્દ- 
તિથી તેની નિકાશને લીધે જઇએ તેટલી કમાણી થતી નથી. 
લડાઇ પહેલાં તેની આયાત ધીમે ધીમે વધતી જતી હતી. પણુ યાર 
પછી તે ઓછી થતી ગળ. 
૧૯૧૧-૧૨-૯૨૩૮૩૨૦૦ પાઉંડ. છુટક સામાન ર, ૮૫,૯૨૦૦૦ 
૧૯૧૨-૧૩-૧૦,૭૩,૩૨,૪૯૦ ,, »» ૩,૫ ૫,૩૬,૦૦૦ 
૧૯૧૩-૧૪-૧૨,૨૧,૬૫,ર૦૩ ,, ,, ૩,૮ ૭,૫૮,૦૦૦ 
૧૯૧૪-૧૫-૯,૧૯,૫૨,૬૦૦ ,, »,, ૨૬,૮$,૪૩,૦૦૦ 
૧૯૧૫-૧૬-૮,૭૫,૬૦,૧૬૯ ,, ક», ૨,૫૧,૭૫,૦૦૦ 
પહેલાંના પાંચ વરસમાં પણુ આયાતને। વધારે! જવામાં આવે છે. 
૧૯૦૬-૭ ર્‌. ૧,૩૫ ૫૦,૮૫,૬૭૬ 
૧૯૦૭-૮ ર્‌. ૧,૬૨,૭૧,૬૫,૨ર૩૪ 
૧૯૦૮-૯ રૂ. ૧,૪૩,૮૯,૭૫,૭૯૬ 
૧૯૦૯-૧૦ રૂ. ૧,૫૪,૪૮,૩૬,૨૧૪ 
૧૯૧૦-૧૧ રૂ. ૧,૬૯,૦૫,૭૨,૭૨૯ 
આયાત કરતાં નિકાશ ધણી વધારે હ્તી અને લડાઇ્તતે લીધે તેનાં 
નાણાં મેળવવામાં ધણી સુશીબત પડી. આપેલા નાણાંની રકમ : 
૧૯૧૧-૧૨ પાઉંડ ૧૪,૭૮,૭૯,૦૬ ૦ 
૧૯૧૨-૧૩ ,, ૧૬,૦૮,૯૯,૨૮૯ 
૧૯૧૩-૧૪ ,, 1૧૬,૨૮,૦૭,૯૦૦ 
૧૯૧૫-૧૬ ,, ૧૨,૮૩,૫૬,૬૧૯ 
* જાપાનીઝ વેપાર ધણે। જલદી વધતે। જતો હિન્દના તેપારીઓ જુએ 
. છે,, અને તેઓ જણે છે કે જાપાનીઝ રાજ્ય તરફથી તેતું રહ્ણુ અને 
પોષણુ કરવામાં આવે છે. તેમને પોતાના દેશમાં તેની સાથે હરિફ) કરવી 
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પડે છે. તે લેકો સ્વરાજ્ય માગે તેમાં કાંઇ નવાઈ છે? તેઓ 
જુએ છે કે ન્નપાનીઝ સામાન તેમની ચીજ્ને કરતાં ઓછી કીંમતે વેચાય 
છે અતે તેમના બજરમાં તેની પુષ્કળ ભરતી થાય છે. આ પરદેશી 
સામાન ઉપર કર નાંખીને પોતાની પેદાશનું રક્ષણુ કરવા માટે સ્વરાજ્યની 
માગણી કરે તો શું તેમાં કાં નવાઇ છે ? 


યુરોપીઅન એસોસિએશન કે જે કેવળ હિન્દના હિતની રાજ્યનીતિ 
માટે હમેશ બેદરકાર રહેછે તેણે ઉશ્કેરાઈ જઇને બતાવી આપ્યું 
છે કે તેમના ( હિન્દીઓના ) વેપારના હરીફો સત્તાની અદલા" 
બદલીથી ડરે છે કારણુ કે તેઆએ અત્યાર સુધી જે અયોગ્ય હુક 
અને લાભ ભેગવ્યા છે તે ખોવાની તેમને ખ્હીક લાગે છે. સમાન ધોરણુ 
પર કોઇ તેમની સામે થાય તે ન્નેવાની તેમને ટેવ નથી અને તેથી 
નિરાશા ઉત્પન્ન થાય છે. તેમને હક જેઈએ છે, ન્યાય અને સમાન ક્ષેત્ર 
નથી જેઇતુ'.. તેમને ધણુ। ભય અને ગસ્સે, ઇંગ્રેજી હિતના રક્ષણુ માટે 
દૃગ્રેજી સત્તાની જે જરૃરિયાત સર હ્યુ ષ્ેને જણાઇ હતી તે સર્વેનું કારણુ એ 
હતું કે, વેપારમાં પ્રમાણિક હરિક્‌ાણ કરતાં વડી સરકારના બજેટનું તેમને 
અહુ ડર છે. * 


હિન્દના વેપારીઓને હવે લાગે છે કે હાલની લઢાઈ પછી નને તેમને 
પોતાના દેશમાં સત્તા નહિં મળે તો વેપારની હરિકાઈમાં તેઓ ધણુ 
પાછળ પડી જરે. યુરોપીઅન ચેમ્બર ઓંફ કોંમસે અને ટ્રેડ એસોસિ- 
એશનેોએ થચોજેલા વેપાર અતે ઉદ્વોગને પરિણામે હિન્દના વેપારી અને 
કારીગરોના નાશ થવાનો સેલવ છે. જ્યારે વ્યવસ્થા નહોતી ત્યારે 
સરકાર અને અંગ્રેજી ખેન્કે તરફ્થી જે પક્ષપાત થતો તેને લીધે બહુ 
મુશીબત પડી હતી. પરંતુ જ્યારે પરદેશી લોકોને હાથે સર્વે 
બ્યવસ્થા થાય અને તેમનેજ અમલ ચાલે તો બેશક નાશજ થવાને. 
જે. ડખલ્યુ. રટે વ્યાજબી કહ્યું છે કે હાલની સ્થિતિમાં 
“ ગ્રેટ શ્રિટનને હિન્દુસ્થાનના પરદેશના વેપારતો અને આંતરિક ઉદ્યોગનો 
કુખન્ને આપવામાં આવે તે! માફ ન કરી શકાય એવ ભુલ ગણાય... 
--*જ હિન્દુસ્થાનની નાણાસબધી ન્યવસ્યા ઘણે ભાગે થીટીશ અધીકારી-* . 
એઓને સોપવામાં આવે તો તેમની દ્રણી બિટીશ હિતસાચવવા તરક જાય 
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તેમાં કાઈ નવાઈ છે ? નાણાંસબંધી અથવા ઉઘોગ સંબંધી કાંઈ પણુ 
શ્વારા બાંધવામાં હિન્દનો અત્યંત દેશ હંમેશ જણાઈ આવે છે. ” 

હિન્દના વેપારીએ આ ભય બરોબર સમજે છે. અને તે દુર 
કરવા માટેજ તેઓ સ્વરાજ્ય માગે છે. 

વેપારીઓતે એ પણુ ખ્યાલ છે કે રાજ્યની સ્વતંત્રતાની સાથેજ 
'નાંણાસ બન્ધી વ્યવસ્થાની સ્વતંત્રતા મળી શકે. જેએ ન્યાયથી અજણુ 
“છે તેએજ નાંણાની સ્વતંત્રતા માગે છે, અતે સ્વરાજ્યની ઇચ્છા 
“નથી કરતા. હિન્દી અધિકારી બજેટ ધડી કહાડે તો કેળવણી આરેગ્ય, 
પાણીની નહેરે। વિગેરે માં વધારે ખર્ચ કરે-કે જે ખચૈથી નાગરીકોનું આ- 
રેગ્ય, અને બળ, તથા જમીનની ઉપજ વધે. રેલ્વે બાંધવી હોય. તો 
'આવકમાંથી નહીં પણુ અમુક -ઉદ્દેશથી લેન ઉધરાવીને ખાંધે. 
પગારમાં ધટાડો કરીને, તેમજ ખીજ કરકસર કરીતે રાજ્ય વહીવટને 
ખચે ઓછી કરી નાંખે. દશ વર્ષમાં તેમાં રૂ. ૧૫ કરોડનો વધારે 
શ્ચયો। છે. 

વસુલાત ખાતામાં જમીનનું મહેસુલ એછું કરવામાં આવે, 
'જેથી ખેડુત વર્ગ પોતાની મજીરીથી સારી રીતે રહી શકે. શણુ, ગળી 
વગેરે હિન્દમાજ નીપજતી વસ્તુઓની નીકાસ ઉપર ભારે કર મુકવામાં 
આવે. હિન્દુસ્થાનની જર્રીઆત પ્રમાણે આયાત વેરે નાંખવામાં આવે. 
અને જે પેદાશનું ખીન્ન દેશમાં રક્ષણુ કરવામાં આવતું હોય તેના 
"ઉપર્‌ ભારે જકાત નાખવામાં આવે. ખહારથી આણેુલા દાર્‌ ઉપર ધણીજ 
ભારે જકાત રાખવામાં આવે; ૧૯૧૦-૧૧ માં ર્‌. ૧,૮૯,૮૧,૫૫૫ ની 
"દારૂ લાવવામાં આવ્યો હતો. ૩ કરોડથી વધારેની કીંમતને। લાવવામાં 
'આવતો સામાન સુખભોગને માટે હોઈ તેના ઉપર પણુ ભારિ 
“જકાત મૂકવામાં આવે. પાંચ વર્ષમાં ખાંડમાં ૧૦ કરોડથી વધીતે ૧૪ 
'કરેડતો ખચે થયો, તે અંહીં બનાવાય તેટલા માટે તેના ઉપર ભારે 
કર નાંખવો! જેઇએ. સુતરાઉ માલ ૩૭ કરોડથી વધીને ૪૧ કરોડને 
આવે છે, અતે હિન્દુસ્થાને પોતાનો માલ પોતેજ પુરે! પાડવો જેઈએ, 
“શમી કાપડ પણુ વ૧ર્ટે કરોડથી વધીતે રર કરોડનું આવ્યું છે. 
લસ્કરી ખચેમાં અત્યારે ઘટાડો કરી ન શકાય . પણુ આગળ જતાં 
'ટેરીટોરીઅલ લશ્કર ઉશુ કરવામાં આવે અને ધીમે ધીમે મે।ટી સંખ્યામાં 
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“રીઝર્વેસ' પણુ તૈયાર થાય. દક્ષિણુ આક્રિકાની માફક થોડો વખત ઇગ્રેજ 
લશ્કર રહે પણુ ટુંક વખતની તેોકરીની પદ્દતિ કહાડી નાંખવામાં 
આવે અને લશ્કર તેયાર કરવાના ખચમાં ધટાડો કરવામાં આવે. 
હિદુસ્થાનની આર્થિક સ્થિતિનું આ પ્રમાણે ઉપર ઉપરથી અવલે[કન કર્યાથી. 
હિન્દના વેપારીઓમાં કેવી રીતે ન્નઝૃતિ *આવી છે, અને તેએ સ્વરાજ્યના 


ક્ષેત્રમાં કેમ દાખલ થયાં છે તે સાફ જણા આવે છે. 


સ્રીઓની જાગરતિ* 


પ્રાચીન આર્ય દેશમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ ઘણી ઊંચી હતી. ઘણે. 
ભ્રાગે સ્રીએ લગ્ન કરતી અને મનુ ભગવાને કહ્યું છે તેમ ગૃહને દીપાવતી. 
કેટલીક સન્યાસી જીવન ગાળતી, અને ખર્ણચારિણી રહેતી અને 
બ્રહમસાન મેળવતી. નળરાજા જુગટું રમીને પ્રજ્નને હેરાન કરતા ત્યારે 
રાજ્ય અધિકારીઓ રાણી દમ્યંતીની સલાહ લેવા આવતા; રાજનઓ 
અને ચોહ્દાઆની સભામાં ગાન્ધારી પોતાના આગ્રહી પુત્રોને ઠપકો 
આપતી, આગળ ઉપર ચિતોડતી પદમાવતી, મારવાડની મીરાંબાઈ, થે।- 
ડાની કવી તારાબાઈ, અહમદનગરવું રહ્ષણ કરનાર ચાંદબીબી, પન્દો- 
રની અહલ્યાબાઈ--આ સવેં અતે ખીજી' અગણીત સ્ત્રીઓની જીવન- 
કથા જણીતી છે. 

માત્ર બસે વર્ષ થયાં સ્ત્રાઆતી અવદશા થવા માંડી. પુરૂષોની 
સાથે રહીને જે વ્યવહાર કરતી તે સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ અતે પુરૂષ 
વર્ગતે એકલે હાથે બહારનું કામ કરવાની જરૂર પડી. હજી પણુ પોતાના 
પતિ ઉપર અને પુત્ર ઉપર તેમની અસર ઘણી છે. પણુ જ્ઞાનના અભાવથી. 
તે પાછળ રહે છે. તેમનું બુદ્ધિબળ કાંઈ ઓછું થયું નથી પણુ પુરૂષોની 
ઈંગ્નેજી કળવણી, અતે સેસ્કૃત અને માતૃભાષા તરકની ખેદરકારીને લીધે 
તેમની અને પુરુષની સંસ્કૃતિ વચ્ચે મોટા તકાવત પડી ગયો છે, અને. 
તેથી પુરૂષના વિશાળ જીવનમાં અસલના સમયની માફક સ્ત્રીઓથી, ભાગ 
લઈ શકાતો નથી. પુરૂષનું કર્તવ્યક્ષેત્ર ધણું વિશાળ થયું છે. અને. 
સીઓતું ધણુંજ સકુચીત થઈ ગયુ છે. પુરૂષની વ્યવહારિક બુહ્િને: 
લીધે દર્રીની ધર્મશ્રદ્ધા સંકુચિત થઈ છે અતે ધર્મશિક્ષણુ પતીપાશે. 
લેવાને બદલે પુરોહિત પાસે લેવું પડે છે તેથી માત્ર ભક્તિમાગે શીખખવાય 
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છે, જ્ઞાનનો ટેકા મળતો નથી અને તેથી સમજ્યા વગર માત્ર વહેમ! 
અને બાલ્રાચાર પોષાય છે. 

ઈંગ્રેજ કેળવણીથી બાળકો જડવાદી થઈ જ્ય છે એ દહેશતમાંથી. 
તેમને બચાવવા જેઇએ એવી માતાઓને લાગણી થઈ આવવાથી 
જળવણીમાં હિન્દુધમેનું શિક્ષણ દાખલ થવું જઇએ એમ તેમને લાગવા 
માડયું. આ જમાનામાં તેમણે આ વિષયમાં ઘણીજચાનક દેખાડા. 

ત્યારપછી હિન્દુસ્થાનની બહાર હિન્દવાસીઓને જે દુ:ખ ખમવાં. 
પડયાં તેતે લીધે પણુ હિન્દી સ્ત્રીઓની દયાની લાગણી ઉશ્કેરાઈ અને. 
દક્ષિણુ આફ્રિકામાં સ્્રીઓનું શીયળ ન સચવાતાં પવિત્ર લગ્નની ગાંઠપર્‌ 
હુમલે। થતો જેને તેમનાં દુઃખ દૂર કરવાને તેમણે પુકાર કરવા માંક્યે।.. 

બૅગાળી સ્રીએએ બૅગાળના ભાગલા વખતે સખત પુકાર ઉઠોવ્યે।' 
હતો, એક અંતીમ વિચારના વર્તમાનપત્રના માલિકને રાજદ્રોહ માટે: 
શિક્ષાકર્તામાં આવીં હતી ત્યાર્‌ ૫૦૦ બ'ગાલી સ્ત્રિઆ તેની માતાપાસે તેને 
મુબારકબાદી આપવા માટ ગઈ હતી તેને સાંત્વન આપવા માટે નહિ. 
બેગાળની શિક્ષિત સ્ત્રીઓની આ પ્રકારની લાગણી હતી. 


ગીરમીટઢીઆ મજુરીમાં સ્રીઓના શીયળને ભગ થતે। હતો તે' 
નેધ્તતે સ્રીઓમાં ધણોાજ ખળભળાટ થયો એને સ્્રોએ તરકથી વાઇસ- 
શેૈયની આગળ અરજી રજુ થઇ હતી. એ અરજી લઇ જનાર પણુ. 
સ્રીઓજ હતી. 
સ્રીઓની જ્ગૃતિનાં આ બધા બહારનાં કારણે છે. પરતુ ભારત-: 
માતાની પુત્રીએ'નાં હઘ્યમાં માતાને પ્વનિ સભળાયૅ। અને તેની ઉત્નત્તિ 
માટે ન્નઝૃત થવાની આજ્ઞા થઇ. હિન્દની સ્્રોએની પરિપૂણુતાના આદ- 
રૈવાળા પ્રાચીન સાહિયની સસ્કૃતિમાં ઉછરેલી સ્્રીનનતિ હિન્દની સ્વતં- 
ત્રતાની વિશાળ ચળવળ વખતે ઉદાસીન રહી શકે નહિ. છેહ્યાં થોડાં વર્ષમાં 
તેમનાં અંતઃકરણુમાં' ગુમ રીતે બળતો ભારતમાતાના પ્રેમતો અસિ, તેમન 
અતિ પ્રિય ધમૈની ધટતી જતી અસરતે લીધે પ્રદીતત ચએલે। ક્રોધાસિ,. 
પોતાના દેશમાં પરદેશી લેકે! રાજ્ય કરે તે માટે સ્વાભાવિક વિરોધની. 
લાગણી, આ સર્વ કારણેાને પરિણામે તેમનામાં અદભુત ન્નગ્ૃતિ આવી છે. 
'સ્વરાજ્યની હીલચાલમાં સ ખ્યાબન્ધ સ્ત્રીઓએ ભાગ લીધે! છે તેથી તેના. 
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“મળમાં દશગણુ। વધારે થયે"છે. આપણી આ લીગમાં આંગળ પડતો 
ભાગ લેનાર સ્રીઓ છે. અને મદ્રાસની સ્ત્રીએ ગર્વપુર્વક કહે છે કે જ્યારે 
પુરૂષોને શઠરમાંથી ફૂચ કરવાની મનાઇ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે 
“સ“ખ્યાબન્ધ સ્ત્રીઓનું સરધસ કાઢવામાં આવ્યું હતું, અને મેદીરેમાં 
તેમણે પ્રાર્થના કરી હતી તેને પરિણામે કેદ થએલા ગુન્હેગારોને છૂટા કર- 
વામાં આવ્યા હતા. દક્ષિણુમાં મોટાં મંદીરોમાં, યાત્રાનાં ધામો વગેરે 
“સ્થળોમાં પ્રાર્થના કરવામાં આવી તેને લીધે સ્વરાજ્ય અને ધર્માચાર એક 
સાથે ગુથાહ્,ન ગયા છે. શહેરોમાંથી તેની અસર ગામડાંઓનાં મન્દીરેમાં 
થઇ છે અને સાધુ સનન્‍્યાસીઓએ આખા દેશમાં તેનો ઉપદેશ કરવા માંડયા 
“છે. તેથી ત્રીઆ અને ધમૈનિટ્ટ જનસમૂહના મનમાં તો ધમે અને સ્વરા 
જ્યની ભાવના એક તાર થઇ ગઇ છે. આ દેશમાં ઉંચા વગની સ્રીએ અને 
ગામડાંના સ્રીપુરૂ્ષાના મન જીતી લેવાનો એજ માગે છે. અને તેથીજ 


૨૪ 


'મ્હે પ્રોથમ કહ્યું હતું કે“ હોમર્લ ' એ શખ્દો મંત્ર જેવા થઇ ગયા છે. 


(જ) જનસમૃહની જાગૃતિ? 


સાધુ અને સન્યાસીના શિક્ષણુને તેમજ પ્રાર્થનાની પદ્ધતિને પરિ- 
“ણુમે તેમજ શિક્ષિતવ્ગની અસર ધણે। લાંબા વખત થયાં જનસમૂહમાં 
'શતી ગઈ તેને લીધે તેનાં મૂછી ગામડાંઓમાં પણુ ઊંડાં પેઠેલાં છે. યાદ 
રાખવું જઇએ કે સાધારણુ પ્રજાવગતે અગ્રેજી આવડવું નથી તો પણુ 
અસતલની દંતકથાએ અને વ'શપર્પરાથી ઉતરી આવેલી સસ્કૃતીને લીધે 
“તેમનું બુદ્ધિબળળ કંઇ ઓછું નથી. તેએ ધર્મનિટ છે. કમે અતે પુન્જે- 
નમના મોટા નિયમે। સમજે છે. તેએ ઉધમી અને ચાલાક છે. સરકાર 
“કાણુ છે તેતી તેઆ દરકાર કરતા નથી પણુ વેરે એકઠો કરનાર અને 
અતે જમીનની પેદાશમાં માથું મારનાર સરકારી અધિકારીએ સાથે તેને 
કામ છે. પહેલાનાં વખત હજી તેતે બરોબર યાદ છે. તે વખતે 
ગામડાનો વહિવટ ગ્રામ્ય પંચાયતને હાથે થતો, અતે પ્રજા સમૃદ્દિવાન અને 
“સતોષિ હતી. માત્ર જ્યારે રાજાનો અધિકારી કર ઉધરાવવા આવે 
“અથવા સિપાદ્એ ગામડામાં હેરાન કરે યારેજ તેમને દેહસત લાગતી. 
“દુકાળ અથવા રેલ જેવાં આ અનિવાર્ય સ'કટો હતાં. અને જે કષ્ટ પર્‌- 
“દશી હુમલે! થતો તો તે એને લાગતું કે રાજની સાથેજ તેમને દુઃખ 
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ખમવું પડતુ'. જ્યારે હાલમાં લોખંડનાં સાંચા કામમાં તેઓને રેહેશી? 
નાખવામાં આવે છે. 


સ્વરાજ્યની ચળવળને લીધે ગામડાની પ્રન્નમાં અસર થઇ છે. કેમ. 
જ ખેતીની હાલની સ્થિતિને લીધે તેમના ઉપર ધણે! જુલમ થાય છે. 
એ વિષે હું આગળ ઉપર કહિશ. પેદાશમાંથી રાજને હિસ્સો દાણામાં 
આપવાને ખદલે રોકડ નાણામાં આપવે। પડે છે. તેને લીધે તેને ભારે. 
અગવડ પડે છે. વારેવારે મહેસુલમાં વધારો ધટાડો થાય છે. તેથી તેને. 
શાહુકાર પાસે પૈસા લેવા પડે છે. ત્રામ્ય પચાંયતની તેએ માગણી કરે છે. 
ગામડાનો વહિવટ તેએ “પોતેજ માંહોમાંહે કરે એવું તેઓ પ્રચ્છે છે.. 
અને નાના અધિકારીઓ જુલમ ચગુજ્રે છે તે દુર કરવા માગે છે. 


જનસમ્ુહમાં જે જ્નગૃતિ આવી છે તેના કારણમાં સઠકારની હીલ-- 
ચાલની અસર ભુલી જવી ન ન્નેઇએ. તેમજ કેળવાએલા પુરૂષો આરોગ્ય. 
અને ખીજ વિષયો માટે ભાષણો આપવાને માટે ગામડાંની મુલાકાત લે. 
છે તે વાત પણુ ભુલી જવીન જેઈએ. કવે।ટરલી રીવ્યુમાં મેસસ' મેર-- 
લેન્ડ અને યુઈગ લખે છે કે “ પાછલા દશકામાં સહકારની હિલચાલને 
લીધે ગામડાંની લોકની સ્થિતિમાં અને ખીજ વ્યવસ્થામાં જે સુધ્રારો થયે 
છે તે ધણો! તાંધ લેવા જેવો! છે. અને ભવિષ્યમાં ખેતીના સુધારક તે. 
ઉપરથી વિશ્વાસ અને ૬ઢતાથી કામ કરી શકશે. ” 


દેશના ધણા ભાગોમાં ન્યાં માતૃભાષામાં પરિષેદદોતું કામ ચલાવ- 
વામાં આવે છે લાં પ્ર્નવગે મોટી સ'ખ્યામાં હાજરી આપે છે અને. 
ગ્રાંતિક બાબતોની વ્યવહાર ચર્ચામાં ભાગ લે છે. રાષ્ટ્રીય હિલચાલમાં 
તેમતે આશા જણાવા લાગી છે. અને તેમને લાગવા માંડયું છે કે તેમનો 
પણુ ઉદયતે! દિવસ પાસે આવ્યે! છે. 

અલજ વર્ગને પણુ આશાના કીરણુ દેખાવા માંડયા છે. તેએ એ 
તેમના ડોકાં ઉંચકવા માંડયા છે, અતે માતૃભૃમિમાં પોતાના સ્થાનની. 
વધારે ને વધારે ચોકસ માંગણી કરે છે. તેમણે પોતે ઉભી કરેલી અથવા 
ઉંચ વર્ણાએ ઉભી કરેલી હિલચાલોને લીધે તેમનામાં સ્વમાનની લાગણી 
ઉત્પન્ન થઇ છે. બ્રાહ્મણાએ અલાર આંધી પોતાની ફરજ બજાવી નથી 
તેતું તેમતે ભાન થવા માંડયું છે, અને તેથી તેમને મદદ કરવા માંડી છે. 
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“ભવિષ્યમાં તેમની સ્થિતિ દ્તિપરદિન સુધરતી જશે, એવાં ચિહ્ન 
"માલમ પડે છે. ' 


કમેના ન્યાયથી ઉચા વર્ગને માલુમ પડ્યું છે કે અધિકારી અને ખીન 
અધિકારી યુરોપીયન લોકોએ. આ વગ ને સ્વરાજ્યની વિરૂદ્ધ દોરવા માટે 
ત્રયત્ન કરવા માંડયા છે. તેએ તરફ જે તિરસ્કાર દેખાડવામાં આવતો 
“હતો તેનો ઉપયોગ અંગ્રેજ લોક કરે છે અતે ને બ્ાહ્યણુ 
લેકેોના હાથમાં ફ્રી અધિકાર આવે તો એની એજ સ્થિતિ પાછી 
થાય એમ ધાસ્તી બતાવે છે. વીસ વર્ષ ઉપર હિન્દુ સમાજને મ્હે આ 
અ'ત્યજ કોામપર થતા જીલમની અસરને ખ્યાલ આપ્યો હતો. તેમજ 
'ખ્િસ્તી કે મુસલમાની ધમ'ને જે એ લેક ગ્રહણુ કરે તો તેથી કેટલી માઠી 
અસર થાય તે જણાવ્યુ હતું. યાર પછી તેમને માટે ઘણું કરવામાં 
આવ્યુ' છે. પણુ તે મંહાસાગરના પાણીમાં એક બીંદું બરોબર છે. તેઓ 
સારી રીતે સમજે છે કે માત્ર ઉંચી જ નહીં પણુ દરેકે દરેક વણુ સરખી રીતે 
દોષીત છે. પરંતુ તેથી કાંઇ સન્‍્તોષ થાય નહિ. તેમનામાંથી ધણો ભાગ 
ભુતકાળ વિસરી જવા માગે છે, અતે ભવિષ્યમાં પોતાના સ્વદેશી 
“બન્ધુએ સાથે કામ કરવાતે તૈયાર છે એ આન'દની વાત છે. માતૃભમિને 
ચાહનાર દરેકે દરેક વ્યક્તીની ફરજ છે કે આ પછાત રહેલી પ્રજને 
“એકત્ર કરવી. 


"કાંગ્રેસ લીગની યોજના માટે એક મેો।ટી અરજી ધડી કાઢવાનો મી. 
ગાંધીનો વિચાર ઉતમ છે. અને તેને માટે પુરેપુરી સમજુતી આપીને 
'સ'ખ્યાબન્ધ સહીએ લેવાની રીતથી રાજકીય હિલચાલને। પ્રચાર ધણો 
'અહેળોા થઇ શકે છે. લેકે! વાંચી શકે એવા સરળ સાહિત્યને લીધે અને 
"સ્વરાજ્યની સમજુતી માતૃભાષાદ્દારા અપાવાને લીધે મદ્રાસ ઇલાકામાં 
સારી અસર થઇ હતી. ગામડાએ છેલ્લા બાર મહિનાની અન્દર ઘણું સારૂં 
કામ થવાને લીધે એક મહિનાની અન્દર લગભગ દશ લાખ સહીઓ 
લેવાઇ શકી છે. એ સહીઓ ખેવડી લેવામાં આવી છે તેથી સ્વરાજ્યની 
ચળવળમાં કેટલા ખધા લોકો ભાગ લે છે, તેનો અડસદ્દો કરી શકાય છે. 
અને ભવિષ્યમાં મળવાની રવતંત્રતા માટે તૈયારી કરવામાં લેકે! વધારે 
તે વધારે ન્નેડાય છે તે માલુમ પડી આવે છે, ુ 


પ9 


હિંદુસ્થાન શા માટે સ્વરાજ્ય માગે છે? 


હિન્દુસ્થાન ખે કારણુ। માટે સ્વરાજ્ય માગે 'છે. એક મહત્વનું છે. 
“અને ખીજુ જર ઓછું મહત્વનું પણુ વધારે વજનદાર છે. પ્રથમ તો! સ્વ- 
“તંત્રતા તે દરેક પ્રન્નનો જન્મને હક છે. બીજું હિન્દુસ્થાનની અનુમતી વગેરે 
હિન્દુસ્થાનનો પૈસો બ્રિટીશ રાજ્યના હિતને માટે વાપરવામાં આવે છે. 
અને તેની પોતાની ભારે જરૂરીઆતે। માટે વાપરવામાં આવતો નથી. 
મ્રાથમીક કેળવણી માટે પૈસે ખરચવામાં આવે છે, તેના કરતાં સામ્રા- 
“જયના રક્ષણુના લષ્કર માટે ખરચ વધારે કરવામાં આવે છે. 


૧. મહત્વનુ કારણુ. 
(અ) પ્રેજા એટ્લે શુ'? 


પ્રજાનું સ્વમાન અને આબરૂ સાચવવા માટે સ્વરાજ્યની જરૂર છે. 
પરરાજ્યને લીધે ગ્રન્ન બાયલી બની ન્નય છે. તેનું ચારિત્ર હલકું થઈ 
#નય છે, અને તેની શકિત ધટી જય છે. બીજુ કૅગ્રેસ વ ખતે્દૂરાન્ન રામપાળ 
સીગે જણાવ્યુ હતું કે બિટીશ રાજ્ય થી થયેલા લાભ કરતાં હથિઆરનાકા- 
યદાને લીધે ધણું નુકશાન થયું હતું કારણુ કૈ તેથી હિન્દનું પુરષત્વ ધટી 
ગયુ. તેમણું જણાવ્યું હતું કે “ આપણે સ્વભાવ હલકે થઇ ન્નય, આપણું 
લશ્કરી બળ નાશ થઈ જાય, સિપાધઇએ અતે યોદ્ધઓની પ્રજ્નને ગાડરીઆ 
ગમવાહની માફક કાયર કારકુનો બનાવે તેને માટે આપણે તેનો ઉપકાર 
માની શકીએ નહી.” એક માણુસ હથિઆર ન વાપરે તેતે લીધે આમ- 
કાંઈ થાય નહિ-ઈંગ્લન્ડમાં ધણા! થોડા લેકે હથિઆર હરહ મેશ વાપરે છે- 
પૃણુ હુથિઆર વાપરવાને હક છીનવી લેવાને લીધે આવું પરિણામ આવે. 
સ્વત'ત્રતા વગર મજ કે એક વ્યકતી પોતાની શક્તિનો સપુંણું વિકાસ 
કરી શકે નહી. અને હિન્દુસ્થાન સિવાય દરેક જગ્યાએ આ સિદ્ધાંત 
કંણુલ થયલે! છે. મેઝીનીએ સત્ય કહ્યું છે કકે; 


“ જશ્વરે દરેક પ્રજાના પારણા ઉપર પોતાનો વિચાર લખેલો છે. 
એજ તેનું ખાસ કર્તવ્ય છે. તે રદ કરી શકાય નહિ. તેને સ્વત-ત્ર રીતે 
ખોીલવવુ જે'એ. 
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કારણુ કૅ ગરજ એટલે શું ? રૈેવી અસિના એ એક અ'શ છે- 
પરમાત્માના જગતમાં પ્રસરેલો અ'શ છે અને તેની આસપાસ 
વ્યક્તિઓનો સમુદાય-પુરૂષ, સ્ત્રી, અને બાળકે--એકત્ર કરે છે. તેના 
ગુણુ, તેની શક્તિ ઢુ'કાણુમાં તેના એકંદર સ્વરૂપને! આધાર તેમાં રહેલા 
દિવ્ય જીવનના અ'શ ઉપર છે; તે દિવ્ય અશ તેને ઉત્પન્ન કરે છે તેને 
ધડે છે, તેને એક કરે છે. એકયની લાગણી તેજ મ્રન્નત્વનું નનદુ છે. અનેઃ 
પ્રજનત્વનો જે પ્રકાર બંધ ખેસતો હેય તેજ પ્રકારથી પૃથ્વિની સેવા કરવી,. 
તે પ્રજત્વતો ઉપચેગ છે. આનેજ મૈંઝીનીયે “ તેનું વિશિષ્ટ ધમ'કાર્ય ”- 
તેના ઉત્પન્ન સમચે પરમાત્માયે તેને સોપેલું કાર્ય-કહ્યું છે, આ પ્રમાણે 
હિન્દની ફરજ ધમ'પ્રસારની, પાર્શિયા' (ઇરાન) ની વિશુદ્ધિ પ્રસારની, સિસર- 
ની વિજ્ઞાનપ્રસારની, ત્રીસની સૌદર્યૈપ્રસારની અને રોમની ન્યાયશાસ્મનેઃ 
પ્રસાર કરવાની હતી. પરંતુ મનુષ્યજ્નતિ તરકનું પોતાનું કત'વ્ય બરોબર 
બજાવવા માટે તેનો વિકાસ તેના પોતાનાજ ધેોરણુ ઉપર થવે। નનેઇએ,. 
અને વિકાસક્રમ તેણે પોતેજ ધડવે। જેઈએ. કોઈ એક મજએ આત્મત્વ, 
પોતાપણું, ખોવુ' નેઇએ નહી. કેઇઇ પણુ ગ્રજનનું પૃથ્વિ પ્રત્યેનું ધમ'કાર્ય 
પુરૂં થયા પહેલાં તેને જે ચુથી નાખવામાં આવે છે, અથવા તો તેને ' 
દબાવી દેવામાં આવે છે, તો સમસ્ત દુનિયાને તુકશાન થાય છે. 


(વ) સ્વરાજ્ય માટે માગણી* 


આ કારણોને લીધેજ, કો પણુ ગ્રજનની સ્વાત'શર્ય માટેની માંગણી 
સ્વરાજ્ય મેળવવાની માગણી, તે વધારે સુખ ભોગવવા માટેની, વધારે 
હક મેળવવાની, માત્ર સ્વાર્થી માંગણી નથી. ને તેમ હોય તો પણુ 
તેમાં કોઈ ખોટું નથી, કારણુ કે સુખ એટલે જીવનની સંપૂર્ણતા, અને 
આવી સપ'પૃણુતા ભોગવવી તે એક વ્યાજબી અધિકાર છે. પરંતુ સ્વરાજ્યની 
માંગણી તો પ્રજાનો જનસેવાને અર્થે તેની પોતાનીજ સસ્કૃતિના ધોરણ 
ઉપર વિકાસ કરવાની માંગણી છે. તે ગૂહ ધાર્મીકતાથી પ્રેરાયલી માંગણી 
છે, તેનામાં જે ઉન્મેત્તમ છે તે દુનિઆને સમર્પણુ કરવાની જ્તાસાની 
તે સસ્તા છે. માટેજ સ્વાત'ત્યતી આ માંગણી ભયથી ઓઈછી થશે નહી, 
ધમકી થી દબશે નહી, કે બીજાં મોટાં અનેદોની બક્ષિસોથી મોહ પામશે. 
નહી. ખ્રિસ્તી ધમ શાસ્રામાંના કેટલાએક બંધખેસ્રતા શખ્દોમાં તે પૃણુ 
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લાગણીથી પોકારે છે કે: “ ને કોઈ મજા સમસ્ત પૃથ્વી મેળવે અને 
પોતાનો આત્મા ખૂવેતો તેથી લાભ શો ? પોતાના આત્માના બદલામાં તે 
શું આપી શકશે ? ” ગુલામગિરીમાં રહીને મોજમઝા ભોગવવા કરતા 
સપ્તાઈ વેડીને પણુ સ્વાત'ત્ર્ય સેવવું તે ઉત્તમ છે. હોમરૂલ-સ્વરાજ્યની 
ચળવળને આ જુસ્સે। છે, અને તેથી તે દબાવી શકાશે નહિ, તેનો નાશ 
કરી શકાશે નહિ, તે શાશ્રત છે, અને હમેશાં નવીન છે. તેમ લાયકાત 
મમાણુના હક્ક બક્ષવાની ફાંફાં મારતી બક્ષિશે, અને તે પણુ હાલના 
અધિકાર વર્ગ તરફની બક્ષિસોના બદલામાં આ હિલચાલ મૂકી દેવામાં 
પણુ આવશે નહીં. 


( જ » પ્રજાને દખાવી નાખવાની પધ્દતિ? 


લોકોની દરરોજતી રહેણીકરણીનાં ધાડા પરિચયમાં આપણુને 
માલુમ પડે છે કે દરેકનું સ્ત્રી, પુરૂષ, અને બાળકનું ચારિત્ર પરદેશી 
અધીકારને લીધે અધમ અને નબળું થતું ન્નાય છે. અને ઉત્તમમાં ઉત્તમ 
હિન્દુએઆનતે આને માટે બહું તિક્ષણુ લાગણી થાય છે ? સનદી નોકરીમાં 
હિન્દવાસીઓતે સ્થાન આપવાના વિષય સબંધી ખોલતાં ગોપાલ કૃષ્ણ 
ગોખલે એ કહ્યું હતું કે 

“ ચાલતી પદ્દતિતે લીધે હીંદી પ્ર્ન ધીમે ધીમે નબળી અને નાની 
ચૈતી ન્નય છે. ખધા દિવસ અમારે અધમતાના વાૉતાવરણુમાં જ'દગી 
ગુજરવાની છે. અને અમારામાંના શ્રેણ માણુસોએ પણુ રૂઢીની પ્રતિટા 
ખાતર નીચા નમવું પડે છે. પ્ટિન અથવા હેર્‌।માં અભ્યાસ કરતાં દરેક 
વિધાર્થીને ગ્સડસટન, નેલશન અથવા વૈલીંગટન થવાની એક ગ્રકારની ઊંચ 
અલિલાષા હોય છે અતે જેને લીધે તે પોતાનાથી બને તેટલે પ્રયત્ન 
કરી શકે છે. તે ભાવના અમારામાં ઉત્પન્નજ થઈ શકતી નથી. જે ઉંચામા 
ઉંચી પદવી પ્રાતત કરવાની અમારામાં શકતી છે યાં સુધી હાલ ચાલતી 
પદ્દતીને લીધે કદીપણુ પહોંચી શકાય નહિ. જે નૈતિક ઉંચ સ્થિતિ 
સ્વરાજ્ય ધરાવતી મ્રજન મેળવી શકે તેનો અમને. કદીપણુ અનુભવ થળ 
શકે નહિ. રાન્ય અને લસ્કરી કાર્‌।ખાર ચલાવવાની બુદ્ધિનો સમુળગેો 
ઉપયોગ ન થવાને લીધે તેનો સતર નાશ થઇ જરે. છેવટે અમાર 
નશીબમાં અમારા દેશને માટે માત્રમજુરી કરવાનું રહેશે. ” 

૪ 
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ઓનરેબલ મી. ભુપેશ્રનાથ બસુ પણુ એજ ધેરરણુ ઉપર ઓલ્યા છે. 

“પરદેશી લેકેને હસ્તક રહેલા રાજ્ય વહીવટ અને તેમાં એ બધીજ 
સત્તા તેમના પોતાના હાથમાં રહેવાને લીધે, અને બધી જુમેદારી પોતાને 
શિર રાખવાને લીધે હિન્દુસ્થાનના આત્મા ઉપર એક ભારે બોજે આવી- 
ને પડયો હોય એવું થયુ' છે; અમારી બધી ઉત્પાદક શક્તિઓ દબાઇ ગઇ 
છે, અને તેના અભાવને લીધે અમારો તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે, કાર્ય 
કરવાની રગેરગ સુષુત્તિમાં પડી રહે છે અને તેને લીધે સ્વમાનની 
લાગણીને સ્વાભાવિક રીતે નાશ થઇ નય છે. ” 

આ સબંધે કુપસ' હિલના વિદ્યાર્થીઓને લૉર્ડ સીલ્સબરીએ જે ચેત- 
વણી આપી હતી તે મનન કરવા યોગ્ય છે. 

“ કાઇ પણુ રાજ્યપદ્ધતિમાં અધમતાની ભાવના હોય અથવા રાન્ન 
મજના સબન્ધમાં ઉંચાનીચા પણું હોય તો તે કદી પણુ કાયમને માટે સહી 
સલામતી ભોગવી શકે નહિ. હિન્દ્ના રાજ્યકારભાર માટે આ દેશ છેડી 
જનારાઓના મન ઉપર ખીજી બધી વાતો કરતાં આજ વાત હુ ઠૅસાવવા 
માંગું હું કે તેએ ચાહેતો, પંગ્લન્ડ ને ભય રાખવા જેવા શત્રુઓ તો 
તેએજ થઈ શકે. તેઓજ, ઈચ્છે તો, પંગ્લાંડના ભવિષ્યના રાજ્યને 
સોથી ધાતક ફટકો મારી શકે. ”' 

હિન્દીઓમાં સ્વમાનની લાગણી છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષ થયાં વધતી 
જતી હોવાથી એ ધાસ્તી વિષે બોલવાની મેં હિંમત કરી છે. પરંતુ 
અમારા વિભાગમાં “ ભય આવ્યો હોય ત્યારે સ'તાઈ જવું ” એવી 
રાજનીતિ પસદ કરવામાં આવે જે. 

બાળકની કેળવણીની શરૂઆતથીજ પ્રજ્નને ઠીંગણી બનાવવાના 
સર્ગ લેવાય છે. હિન્દી અને અંગ્રેજ શિક્ષકો વચ્ચે શાલાઓમાં ભેદ રાખ- 
વામાં આવે છે; કોલેજમાં પણુ એમજ કરવામાં આવે છે. ઉત્તમ પ્રતિના 
હિન્દી શિક્ષકોની ઉપર યુવાન અને હલકી પાયરીના પરદેશીને મુકવામાં 
આવતા 'વિઘ્યાર્થીએ જુવે છે. એક કૉલેજના મીન્સીપાલ પણુ પ૨- 
દૃશાજ હોવા જેઇએ; હિન્દના ઇતિહાસ કરતાં પરદેશના ઇતિહાસને 
વધુ અગત્યનો લેખવામાં આવે છે પંગ્લેડડા ગામડાંઓ 
વિષે નિબંધલખ્યો હોય તો તે આપણા હિન્દમાં અર્થશાર શીખવવા 
સાટે લાયકાત તરીકે ગણાય છે, આપણી શાલા અને 'કૉલેજતનું 
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આખું વાતાવરણુ એવું છે કે પરદેશી આપણા કરતાં 
ચઢીઆતા છે એમ જણાઈ આવે છે જે કે અષ્યાપકો પોતે તો બહાર 
તેવી રીતે વત'તા નથી. જે કેળવણી આપવામાં આવે છે તે ઉપર આપણુ 
'ળવણીખાતાનો અધિકાર છે અને તે પરદેશી આદશ 
ઉપરથી ઘડાયેલી છે. એટલે તે આપણા દેહનુ' હીત સાધવાતે બદલે 
પરદેશનું હીત સાધે છે. સ્વદેશાભિમાની શહેરીઓ બને તેના કરતાં : 
સરકારી નોકરો કેમ ઉત્પન થાય એજ એ કેળવણીને 
ઉદેશ છે. ઉચ્ચભૂવના, વીરતા, સ્વમાન, આદિ 
ગુણાના વિકાસને ઉત્તેજન મળતું નથી. ગરીબાઈ એ એક 
'વિધાર્થીઓને કીમતી ગુણુ છે એમ મનાવવામાં આવે છે. પોતાના 
“દશ માટે મગરૂરી, સ્વદેશભક્તિ અને ઉંચ્ચ અભિલાશા, આ સર્વ 
ભયંકર વસ્તુઓ છે, એમ મનાવવામાં આવે છે. અને હિન્દી ભાવના 
ઓને બદલે અંગ્રેજ ભાવનાઓને શ્રેજ્ ગણાવવામાં આવે છે. પરદેશી 
રાજ્યમાં મહાન સુખ સમાયલું છે અને હિન્દીઓ તો પોતાનો કાર- 
ભાર પોતાની મેળે ચલાવી શકેજ નહિ એવી છાપ પાડવામાં આવે 
છે. આવી દશાની અ'દર કેળવાતા વિદ્યાર્થીએ ગરજ મતલખી 
અને ખુશામતખેોર થાય એમાં આશ્ચર્ય શું? આ વિદ્યાર્થીઓ પોતાની 
કાયદેસરની અભિલાષાઓને જ્યારે નીચે રગદોળાયલી જાએ છે 
ત્યારે તેઆ આખરે સ્વાર્થી બને છે અને પ્રજનના કલ્યાણુને માટે 
થેોડીજ ચિન્તા રાખે છે, તેમાં પણુ શું નવાઈ ! જે સમયમાં વિધાર્થીઓ 
ઉપર સરસ છાપ પાડી શકાય તે સમયમાં તેએ ઉતરતા છે-- હલકા 
છે, એવી ૬ ૭ાપ તેમના મગજ ઉપર ખેસાડવામાં આવે છે, એટલે 
મી. એકસ્વીથે કહ્યું હવું તેમ, “ પરદેશી ઘુંસરીની અસલ શકે 
અધોગતિ, ” એતું તેમને ભાન રહેતું નથી. 


૪, હિન્દના હકે!* 


સવાલ એ નથી “કે રાજ્ય સારૂં છે કે નબળું; જમૈનીમાં જરમ- 
નીતી કાર્યદક્ષતા અને ઈંગ્લંડમાં ઈંગ્લડની કાર્યદક્ષતા સરવે'પરી છે. 
જૈનોને ખોરાક સારો મળે છે, તેએ મોજ શેખ ભોગવે છે, વધુ 
આરામ મેળવી શકે છે, અ'ગેજ્નેના કરવાં થોડી ગરીબાઈ તેમને લાં 
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છે,' પરતુ તેટલા ખાતર શું કેઈ પણુ અ'ગ્રેજ એવું ન્નેવા ઇચ્છે કે 
છુગ્લિંડમાં સર્વ ઉંચા હોદ્દાઓ જમૈનોને મળે ? શા માટે નહીં ? 
પોતાનુ માન અને દરજ્જે જાળવી રાખનાર સ્વતત્ર મતુષ્ય પરદેશી 
અમલ ગમે તેટલે સારે! હોય તો પણુ તે પસ'દ કરે નહિ. વત'માન યુદ્ધની 
શરૂઆતમાં મી. એકસ્વીથે કહ્યું હતું કે એવી સ્થિતિ અગ્રાહ, અસલ છે 
થારે હિન્દ માટે એ પ્રકા-રતી રાજ્યનીતિ “કેવીરીતે ગ્રા ગણાય ? શા 
માટે પ્રત્યેક હિન્દીને તે “ અસલ્ર ” નથી લાગતી ? એમ નથી લાગનું 
તેતું કારણુ એ છે કે અહી સાહેબ લેક આપણુ કરતાં કુદરતી રીતે 
મઢીયાતા છે એમ માનવાની ટેવ આપણુને બાલપણુથી પડી ગઈ છે. અને 
ખ્ીટિશ રાજ્યે મોટામાં મેોઠું તુકશાન હિન્દીઓને કર્યું હોય તો તે એ છે કે 
દરેક સ્વતંત્ર પ્રજ્નનો પોતાપણું પોતેજ ન્નળવી લેવું એવો જે વારસામાં 
મળેલો હક છે તે છીનવી લેવામાં આવે છે. હિન્દી પોશાક, હિન્દી 
ખઓરાક, હિન્દી રીત રીવાજ અતે આચાર વિચાર હલકાં ગણુવામાં 
આવે છે; હિન્દની માતૃભાષા અને હિન્દના સાહિયથી માણુસ કેળવાયલે 
થતો નથી, એમ મનાય છે. અગ્રેજ અને હિન્દીએ એમજ, માની લે છે 
જ દરેક પ્રજાના કુદરતી હકો! હિન્દીને માટે હોતા નથી; પોતાના દેશને 
માટે ષોતાનીજ સરકાર જેઇએ એમ માગણી કરવાને બદલેતેએ એવી 
માગણી કરે છેકે “ દેશના રાજ્યકાર્યમાં તેમતે વધુ ભાગ આપવો!” અને 
સુધારાના ક'ઈકે ઢુકડાઆ તેમના તરક ફેકવામાં આવે તો તે માટે આભાર 
માતવે। જઇએ એવી તેમને માટે આશા રાખવામાં છે. બિટન શું આપશે 
તે કહેવાને તેનેજ હક છે. આ સર્વ તદન ખોટું છે, સમજમાં ના ઉતરી 
શકે એવું છે. પ્રભુનો પાડમાને કે હિન્દની આંખો ખુલે છે. હિન્દની પ્રજા 
હવે જેઈ શકે છે કે તેએ મનુષ્યો છે, પોતાના દેશની અ"દર તેમને સ્વતં- 
ત્રતા હોવી એ મતુષ્ય હક છે, પોતાને કારભાર પોતાની મેળે ચલાવવો 
એ માનવ હક છે. હિન્દ હવે ગુ'ઠણીએ પડીને ઢુકડડાએની આશા 
રાખતું નથી, તે પોતાના હકને માટે પગભર થયું છે; હિન્દને મે' આ શીખવ્યું 
છે તેટલા માટે હિન્દમાં વસતા અ ગ્રેજને મારે માટે ગેર સમજીત કરે છે અને 
મને રાન્યદોહી ગણે છે; મે આ જ્ઞિખવ્યું છે એજ કારણુસર ' મને 
આજે આ મહાન રાષ્ટ્રીય પરિષદનું પ્રમ્નુખસ્થાન મળ્યુ છું. 
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આ કદાચને સખ્ત ભાષા હોય એમ લાગશે કારણુ કૅ સરલ સંત્ય 
પણુ હિન્દમાં હમેશાં કહેવામાં આવતું નથી, પરંતુ પગ્લંડમાં પોતાના 
દશને માટે દરેક ઇંગ્રેજને આવી લાગણી હોય છે, અને હિન્દમાં પણુ દરેક 
હિન્દીને પોતાના દેશને માટે તેવીજ લાગણી હોવી જેઇએ. એજ સ્વતંત્ર- 
તાને માટે મિત્ર રાજ્યો યુદ્ધમાં ઉતરેલાં છે. આતું જ નામ લેક શાસન, 
પ્રન શાસન, આતુંજ નામ સમયતું ચૈતન્ય. અને નને હિન્દ પોતાને 
માટે પોતાના હકો માગશે, કે જે હકો હમણાં પણુ તે માગી રહ્યું છે, તો તે 
હંકોને માટે દરેક સાચા બ્રિટનને લાગણી થશે. જ્યારે આ હક હિંદને 
મળશે ત્યારે હિંદ અને બિટન પરસ્પર સ્તેઠ અને સેવાની સુવણુ' 
શોખલાથી ન્નેડાશે અને પરદેશી લોખંડની ધુંસરી છે તે દૂર 
થશે. આપણે અણુવિશ્વાસ અને તિરસ્કારની લાગણી ભૂલી જશું 
અને સામાન્ય હેતુએને માટે ભાઇઓની માકક જેડાનેડ રહીને કાર્યપરાયણુ 
જવન વ્યતીત કરીશ. અને આ એકયમાંથી એક મહાન સાન્રાજ્યતો ઉદય 
થશે જગતમાં અપૂર્વ એવું સામ્રાજ્ય ઉદ્ધવશે અને તે કાળે કરીને વિત્રહને 
અંત લાવશે. 


૨. ગોણુ કારણી।. 
(શ) કાર્ય સાધકતાની કસોટી 


સ્વરાજ્યની હાલમાં જે માગણી થઈ રહી છે તેના ગાણુ કારણોને! 
આ શખ્દ્ોમાં સમાવેશ કરી શકાય છે : “વર્તમાન રાજ્યપદ્ધતિ એછી ઉપ- 
યોગી બાબતો તથા જ્યાં ઈંગ્રેજ્નેના લાભો મળવવાનો પ્રશ્ન હેય ત્યાં કાર્ય 
સાધક છે પણુ પ્રજાનું સુખ અને આરેગ્ય જીવન જેમાં સમાયલું હોય 
એવી મોટી ઉપયોગી બાબતોના સ'બન્ધમાં તે કાર્યદક્ષ નથી” બાલ 
વસ્તુઓ જેવી કે દેશની અ દરની વ્યવસ્થા, તાર અને ટપાલખાતું, 
--રાજદ્દારી ચલવલ કરનારાઓને! સવાલ બાદ રાખે--રસ્તાઓ, ર્લ્વે 
વગેરે તરક્‌ જતાં પરદેશી મુસાફરો જેએ આ દેશને અધે નગલી 
માનતા હતા તેને બદલે આ ખાલ વસ્તુઓને ન્નેઇ વર્તમાન રાજ્યપદ્દધતિની 
મ્ર્શશા કરે છે. પરંતુ તેઓ જે ગન્નનું જવન જુએ, પચીસ રૂપીઆના 
માકિક પગારમાં કારકુનોનાં ટોળાંને પોતાનાં બાળકને કેળવણી આપવાને 
મમાસ કસ્તા જીએ, હિદ્નો મજુર વગે દિવસમાં માત્ર એકવાર્તુંજ 
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ખાવાનું મેળવી શકે છે તે જુએ અને જે કંગાલ ઝુંપડાંઓમાં તેએ પોતાનું 
જવન વ્યતીત કરે છે તે જુએ યારે તેમને વિચાર થરે અને જે કેળવાયલા 
માણુસો। તેમની સાથે છુટથી વાત કરશે તો! તેમની કડવાશ ભરેલી લાગણી 
માટે તેમતે આશ્રય થશે. ૧૯૧૧ ની સાલમાં આખી વસ્તુસ્થિતિ સાદી. 
ભ્રાષામાં ગોપાલ કૃષ્ણુ ગોખલેએ નીચે પ્રમાણે મુકી છે:-- 

“આ દેશમાં બ્રિટીશ સરકારની ખાસ સ્થિતિની આવશ્યક સરત એ 
છે કે તે ઉત્તરોત્તર પ્રગતિકારક બને. હું ધારૂં છું કે દરેક વિચારવંત મનુષ્યો. 
પછી તે ગમે તે કોમના હોય તેએ આ કળુલ રાખશે. હવે સરકાર ઉભ્નતિ- 
સાધક છે કે નહિ તેની ચાર કસોટીઓ હું રજું કરીશ. પહેલી કસોટી હું. 
લગાડીશ તે એ છે કે સામાન્ય પ્રજ્નની નેતિક અને આર્થિક ઉન્નતિ માટે તે 
કયાં પગલાં ભરે છે. આધુનિક સમયની જુદી જુદી સરકારે જે સામમ્રી- 
ઓને! ઉપયે।ગ કરે છે તે ઉપયોગ આ દેશમાં થિટીશ સરકારે પણુ કરેલો 
છે. કારણુ કે એ સામત્રીઓથી નને કે લોકાને લાભ થયો! છે ૭તાં તે સર- 
કારની પોતાની હયાતી માટે પણુ આવશ્યક છે. એવી સામમ્રીઓમાં રેલ્વે 
બાંધવાનું કામ, પોસ્ટ અતે તારખાતું વગેરે આવી ન્નય છે. લેકેની 
નૈતિક અને આર્થેક સુધારણા! માટે હું એ પુછું છું કે સરકાર કેળવણી માટે 
શું કરે છે, જનસુખાકારી માટે સરકાર શુ કરે છે, ખેતીની ખીલવણી 
અને તેવાંજ ખીજ કાર્યો માટે સરકાર શું કરે 'છે ? આ મારી પહેલી 
કસોટી છે. બીજ કસોટી હું એ લગાડીશ કે આપણી મ્યુનિસિપાલીટી અને 
લોકલખોડીના વહીવટમાં આપણને મોટો હિસ્સો આપવાને સરકાર શાં 
પગલાં લે છે? મારી ત્રીજ કસોટી એ છે કે સરકાર પોતાની કાઉન્સિલોમાં 
કે જ્યાં આગળ કાયદાકાતુનો યાને રાજ્યનીતિ ઘડાય છે તેમાં આપણુને 
સરકાર કેટલી સત્તા આપે છે ? અને છેલ્લું આપણે વિચારવું જઇએ કે 
હિન્દી [સનદી નોકરીમાં આપણુને કેટલે અંશે દાખલ કરે છે. 


(૧) રાન્યનીતિમાં ફેરફારની આવશ્યકતા. 
--અધિકારી વગે. ન 
ઉપરનીપકસોટીઓ સવન ગોખલેએ મૂકી હતી. અને હિન્દીએદ 


તેના જવાબ આપવાને પોતાના જ્ઞાન અને અતુભવનાં પરિણામો રજુ 
કરશે. હિન્દી સરકાર યા કસોટીમાં નિષ્ક્ળ તીવડી છે તે સિદ્ધ કરતાં 
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પહેલાં અહિં એ દર્શાવવાની જરૂર છે કે મુખ્ય સવાલ માણુશોને દોષ 
કાઢવાનો નથી અથવા તો અગ્રેજેની જગ્યોએ હિ'દીઓને રાખવાને 
નથી પરંતુ આખી રાજનીતિની પહ્દતિ ફેરવવાનો છે. એ તો સાધારણુ 
વાત છે કે ઉત્તમ મનુષ્યો પણુ ખીનજવાબદાર સત્તા મળવાથી બગડે 
છ, ખરનાર્ડ હાઉટતે કહ્યું છે કે “ નિરંકુશ સત્તા કેટલાક સુંદર ગુણોનો 
નાશ કરે છે.” અધિકારીવગ' તરત પ્રમાણિકપણે માને છે કે: જેઓ 
રાજ્યનીતિમાં ફેરફાર કરાવવાને! પ્રયત્ન કરે છે તેએ રાજ્યની સહીસ- 
લામતીને નખળી પાડે છે. તેઓ રાજ્યની સાથે પોતાને એક ગણે છે. 
આ સત્ય ઇતિહાસમાં જણીતું છે અને હિ'દમાં તેનું માત્ર પુનરાવત ન 
થાય છે. એજ લેખકે ટીકા કરેલી છે કે--મારા પોતાના શખ્દો વાપરવા 
કરતાં તેના શખ્દો વાપરવાનું હું પર્સદ કરીશ. કારણુ કે તે મારા 
પોતાનાજ વિચારે બરાબર દર્શાવે છે અને તે મારે માટે ધારવામાં 
આવે છે તેમ વ્હેમાયલા ગણાશે નહોં. “ એક અધિકારી ઘણાં વષીના 
મહાવરાથી નોંધ અને યાદીએ લખવામાં કુશળ નિવડેલે। હોય છે. તે કામમાં- 
જ તેના મગજના તંતુએ પણુ કુશળ થઇ રહેલા હોય છે. તેને નવા વિચારે 
ઉદ્ભવતા નથી. તે માત્ર પ્રતિબિમ્બ જુએ છે. અસિદ્ધ ભાવનાઓને તે 
તીખી નજરથી જુએ છે. રાજતંત્રના સંચાને ચલાવવામાં તે હમેશાં 
રેકાયલેો હોવાથી તે સચેો। સરળતાથી ચાલે અને તેના જુદા જુદા 
ચળકતા ટુકડાએ વ્યવસ્થિતપણે અને પુરેપુરી સંગતિથી કામ કરે 
એમાંજ તે પોતાના કરી લીધેલા દેશની ઉંચામાં ઉંચી સેવા જુએ છે. 
તે એવે! નિશ્ચય કરે છે કે તેનું પોતાનું ચકર -તો ચળકતું અને લીસું 
રહેશે, અવાજ નહિ કરે અને જરા પણુ પાછું ફરશે નહિ. કાળે કરીને તે 
પોતાની એઓફ્રિસની સાંકડી બારી માંથી જગત્‌ જાએ તે અસ્વાભાવિક નથી. 
જયારે નવી દર્‌ "ખાસ્તો વિષ અભિપ્રાય આપવાની તેને ફરજ પડે યારે પ્રજ્નના 
જવન અને પ્રગતિ ઉપર તેની અસરને નહિ પણુ અમલદાર મંડળની સગવડ 
અને તેની સત્તા ઉપર તેની કેવી અસર થશે તેનેજ તે પ્રધાનસ્થાન 
'આપશે. જુના વખતના સાધુઓની માકક અથવા ઇંગ્લન્ડના સામાન્ય 
ગામડાંના સ્કવાયરની' માફક તે પ્રજાજીવનમાં એક પરોપકારી તરીકે 
રસ લે છે. અને જે લેકે આગળ પડતી. શરૂઆત ન કરે અથવા તો 


તેની અને તેના ગોઠીઆઓએની વિરૂદ્ધમાં તેઓ ન વર્તે તો તેમનું ભલું 
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કરવામાં તે રાજ--આતુર્‌ પણુ હોય છે. તેના જહેર જીવનની જે મર્યાદા 
ઉપર સૂચવવામાં આવી છે તેમાં ધણા અથે સમાયલો છે. પોતાની 
વિવેકયુદ્ધિ લગભગ રૈવી છે અને પોતાતું અધિકારી મેડળ એક અતિ 
પવિત્ર સસ્થા છે એવી તેની માન્યતા થયેલી હોવાથી તે ગ્રજ્નજનોને 
ભાં સુધીજ સહન કરે છે, કે જ્યાં સુધી તેએ પોતાના ધંધાનું કામ મૈન 
ધ્રારણુ કરીને અને શાંતિથી કર્‌ અને રાજ્યના ઉચા વિષયોમાં ડહાપણુ 
કરવાની ઉદ્દતાઈ ન કર્‌. આમ ઉદ્દતાઇને તો એક ભારે ચુન્હે ગણુવામાં 
આવે છે અને અમલદાર્‌ાના કૃત્યોની ખુહ્દી ટીકા તો વળી એથી પણુ 
વધાર્‌ ખરાબ ગણુવામાં આવે છે. કારણુ કે કોઇ અમલદાર પોતાનાથી 
નીચલા વગના અમલદારની ટીકા સાંખતો નથી અને ઔડીસની સીમા- 
એની બહારના અન્ધકારમાં જે ગ્રજન રહે છે તેની ગણુત્રી તો તેન! 
તાબેદાર્‌ા જેટલી પણુ થતી નથી. તો પછી જ્યારે લેકે કંઇ કરડાગીના 
ઓલમાં જણુવે કે એક ઉદાત્ત અધિકારીમડળના-અ।ટલા શ્રમ પછી 
પણુ દુનિયાના આ સવૅત્તમ પ્રદેશમાં કઇ બધું ઉત્કૃજણ્ નથી અને વધારામાં 
જ્યારે તેઆ એવા સુધારા સૂચવે કે જે તેના કે તેના મડળના 'ખ્યાલમ 
પણુ કદી આવ્યા હોય નહિ અને જે તેની પરમ પ્રિય ભાવનાઓથી 
વિસદ્દ હોય ત્યારે તે ધીરજથી આ બધું કેમ સાંભળી શકે ? દેશ ઉપર 
રાજ્ય કરવુ' એ તો અમલદાર્‌ાનુંજ કામ છે; તેના પવિત્ર ચુસુમ-્રોનો 
તેમણેજ પાઠ કરેલો છે; રાજ્યતન્ત્રોના ગૂડ ચલણુની સમજણુ પણુ 
તેમનેજ હોય છે; બહુ તો તેમના વિચાર માટે પ્રજા નષ્રતાથી અને 
માનપૂર્વક સૂચનાઓજ કરી શકે પણુ તેથી વધારે કંઇજ નહિ. જે પોતાની 
મેળે વિચાર કર્‌ અને વર્તેતો તેમની અજ્ઞાનભરી મૂર્ખાઇ તેમના અભિ- 
માન જેટલીજ અસલ્લ ગણાય. રૂઢી મુજબ ધહાયલા ટાઇમટેબલમાં ફ્રેર- 
જ્રાર કરાવવાને અથવા તો અભ્યાસક્રમમાં સુધારા કરાવવાને થોડા વિદ્વા- 
થીંએા પોતાના શિક્ષકો ઉપર દબાણુ કરતા હોય . એવુંજ આ ગ્રજનું 
'સ્વતન્ત્ર વતત ગણાય છે...............આ મહાન અમલદારે! માનુષિ 
સ્વાતન્ત્યને. રાજદ્રોહ ગણે છે તેએ દેશીઓને કાં તો બેડખે।૨ 
અથવા નરમ ધેટાં તરિકેજ જુએ છે.” . ,ડ જ 


“પછ 


(જ ) બીનઅસલદાર એંગ્લો ઇંડિયને।* 


ઊંચા અમલદારેનીજ ન્નતની એક નાની પણુ વગવાલી વસ્તી હિંદુ 
સ્થામાં હોવાથી પ્રશ્ન વધુ ચુંચવાડા ભર્યો બતે છે. આ દેશમાં ફ્કત ૧,- 
૨૨,૯૧૯ અગ્રેજો છે જ્યારે થિટીશ રાજ્યમાં ર્‌૫,૫૦,૦૦,૦૦૦ 
હિન્દીવાનો છે અને થોડે ધણે અ'શે બ્રિટિશ સત્તા નીચે આવેલાં દેશી 
રાજ્યોમાં બીજા ૭,૦૦,૦૦;,૦૦૦ છે. સામાન્ય નિયમ તરીકે ખીન 
અમલદાર અગ્ેજે ખબીન્ન કાર્યમાં રોકાયલા હોવાથી રાજ્યનીતિમાં 
કંઈ ભાગ લેતા નથી, પણુ પ્રેનનને લાભદાયી થાય એવા સુધારાની 
આશા હિન્દીઓના હૃદયમાં ઉપજે છે યારેજ તેઓ રણઘ્ષેત્રમાં દા- 
ખલ થાય છે. જૈન સ્ટુઅર્ટ મીલે આ વિષે જણાવ્યું છે કે:-- 
રાજ્યકર્તો પ્રજનના જે માણુશો પૈસે! કમાવવા પરદેશ જાય છે 
તેમને ખીન્ન બધા કરતાં વધુસખ્ત અ'ઝુશ નીચે રાખવાની જરૂર રહે 
છ. તેમનાથી સરકારની એક મોટી મુસ્કેલી વારંવાર ઉત્પન્ન થાય છે. 
જીતનાર પ્રજાના ગરવથી સજ્જ થયેલા અતે તિરસ્કાર્યુકત ઉદ્દતાઈ 
વાળા તે ગૃહસ્થોમાં જવાબદારીના કઈ પણુ ખ્યાલ વગર સંપૂર્ણ અધિ 
કારથી ઉત્પન્ન થયેલી લાગણીઓ ભરેલી હોય છે. ” 

આજ ગપ્રમાણું સર જીન લીરેન્સે લખ્યું હતું કેઃ-- 

” આ બાખતોમાં પ્રમાણિકપણે વર્તવામાં હિન્દી સરકારને મોટી 
મુશ્કેલીઓ નડે છે. દેશીએને મદદ કરવાને કૅઈ કરવામાં આવે અથ- 
વા કાંઇ કરવાને પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો ચોપાસથી ( એંગ્લો ઘ્ાડે- 
ચતો તરફથી ) શોરે બકોર કરવામાં આવે છે. જેને પડથેઃ ઇગ્લેડમાં 
પડે છે અને તેને યાં સહાય અને સહાતુભૂતિ મળેઃછે. કેટલીક વાર તો 
શું કરવુ' એ વિચારમાં હું ઝુ'ચવાઇ ન્નઊં છું. ભાવના તરીકે તો દરેક 
માણુસ, ન્યાય, સંયમ અને એવા ખીન્ન સારા ગુણે।ની તરફ્ેણુમાં હોય 
છ. પણુ જ્યારે કોઈના સ્વાર્થ ઉપર અસર થાય એવી રીતે આવા સિહ્ધાં- 
દ્વોતે લાગુ પાડવાને વખત આવે છે લારે તેમાં મોટે ફેરફાર થઈ નનય 


પ્રજનન બધા વગી તરદ એક સરખુ' વત'ત ચલાવવા વિષે ખોલતાં 
કીન કહે છે કે:-- 


પટ 


“પણુ, આ સત્રનો અમલ કરતાં, કેટલીક વાર હિન્દુસ્થાનના મુઠ્ઠીભર 
ગારાઓને વિરેધ વ્હોરી લેવો પડે. તેએ રાજતંત્ર સાથે કંઇ સંબંધ ન 
ધરાવતા હોય ત્યારે પોતાના વર્ગ માટે એવા ખાસ હકની માગણી કરે છે 
કે જે દેશની સામાન્ય સ્થિતિ જેતાં તેમજ અમુક પ્રશ્નનો વિચાર કરતાં 
અયોગ્ય ગણાય. લૉડ લીટતે જણાવ્યું હતું તે પ્રમાણે સ્ાતિએવાળા આ 
દશમાં રાજકર્તાઓના જતભાઇઓ એક પ્રકારના “ ગોરા ખ્રાહ્માણા ” 
ખૂતે; અને વસ્તુસ્થિતિ પ્રમાણે, સ્વજાતિનાં અભિમાન અને પાશ્ચાત્ય. 
સંસ્કૃતિથી મ્હોટાઇની એવી માન્યતા ઉત્પન થઇ કે જે જવાબદારીના 
ખ્યાલથી રહિત અમલદારે।માં અણુછાજતી અને ડવચિત હાનિકારક લાગે.. 
લૉર્ડ વિલિયમ બેન્ટીંકના વખતમાં જ્યારે આ વગે ન્હાતો અને વગ 
વગરનો હતો ત્યારે પણુ આ લાગણી પ્રચલિત હતી. હવે તો આ . વર્ગ 
ધણે।જ મોટો થયો છે અને-કલકત્તા અને લંડનના વર્તમાનપત્રો સાથે 
સંબંધને લીધે--તે પોતાની લાગણીઓ વધારે અસરકારક બનાવી શકે છે.” 


લૉર્ડ રિપનના માયાળુ અમલ દરમિયાન ૧૮૮૩ માં પલ્બર્ટ ખીલ. 
સામે ધણુ। શોરબકોર થયો! હતો. એવે। કંઈક બનાવ અત્યારે પણુ આપણે. 
જેઇએ છીએ, જ્યારે મદ્રાસ મેલ, કલકત્તાનું ઈગ્લિશમેન, આલ્હાબા- 
દનું પાયોનિયર, લાહેરનું સીવીલ અને મીલીટરી ગેજેટ વગેર્‌ પત્રોનીઃ 
આગેવાની નીચે અને લંડનના ટોરી અને યુનિયનિસ્ટ પક્ષના વર્તમાન. 
પત્રોની તેમજ ગ્લંડમાં વસતા નિવૃત થયેલા હિન્દી અમલદાર્‌। અને. 
ખીન અમલદારની સહાયથી--હાલ રજી કરવામાં આવેલા સુધારાએની. 
સૌમે આંધળીઆં કરીને હિલચાલ કરી રહી છે. આપણે ન્નણીએ છીએ. 
“ સ્વતંત્રતાની હિલચાલને તેમને વિરોધ એક ભય સમાન છે. અને જ્યારે 
તેએ પગ્લંડ ઉપર અસર કરવાને પણુ નિષ્કૂળ થયાં છે--તેએ દેખી તી 
રીતે નિષ્ફળ થતાં જય છે--ત્યારે કાયદામાં મૂર્તેમંત થયલા સુધારાઓનું 
વજન ઓછું કરવાને અથવા તેતે દબાવી દેવાને તેઓ પ્રયત્ન કેરશે. 
આવીજ રીતે મિન્ટો મોર્લીના સુધારાની ઉપયોગીતા નજ કરવામાં આવી. 
હતી. અજે કૉંગ્રેસ લીગની ચો।જનાને નવા કાયદાના આધાર રૂપે સ્વીકાર- 
વામાં આવશે ત્યારે પણુ જે સાવચેતી રાખવામાં નહિ આવે જ શવાજ 
પ્રયત્ન ફરવામાં આવશે. ઃ 


જુ--ઈંગ્લંડ ઉપર્‌ પ્રત્યા ધાત* 


હિન્દુસ્થાનમાં ઈગ્લંડની રાજનીતિથી વિરૂદ્દ રાજતંત્ર સ્થપાવાથી. 
ઈગ્લંડતે પોતાને ગંભીર નુકશાન થાય છે, તેના તરફ આપણે દુર્લદ્દ્ય કરી 
' શકીશું નહિ. મી. હોપ્સને જણાવ્યુ છે કે:-- 


““જેમ આપણા સ્વતંત્ર સ્વરાજ્ય ભોગવતાં સંસ્થાનોએ ગ્રેટલિટનમાં 
પ્રજનનીય ઈચ્છાઓને આશા, ઉત્તજન, આપ્યાં છે અને તે 
--સ્વરાજ્યની કળામાં વ્યાવહારિક સાફલ્ય મેળવીનેજ નહિ પણુ સ્વતંત્રતા 
અને સમતાનો જુસ્સો પંગ્લંડ સુધી ફેલાવીને પણુ--તેવીજ રીતે જે દેશો 
ઉપર આપણે આપખુદી રાજ ચલાવીએ છીએ તેને મો[ટાપ્ના ડોળવાળી. 
ગુલામીની રેવોને અને ધન તેમજ પદવીને માન આપવાની વૃતિને--જે 
કૂયુડલ પષ્દતિની વિષમતાએ ના હલકા અવશેષ રૂપ જણાય છે--તેને. 
પોાષીને આખી પ્રજાના ચારિત્રને ધણીજ હાનિ હમેશાં કરી છે.” આપણા. 
હિન્દી રાજ્ય, વિષે ૧૮૬૦ માં લખતાં કોબ્ડને આ મુદ્દાનો સવાલ પૂછ્યો 
હતો:--“ જેવી રીતે એશીઆના સંબંધથી ગ્રીસ અને ર્‌।મ હલકાં ખરન્યાં 
હતાં તેવીજ રીતે પૂર્વના દેશોમાં આપખુદી રાજતંત્રના સિહ્ધાન્તોનો અમલ 
કરવાથી આપણા દેશની રાજનીતિ કલુષિત થાય એ શું સ'ભવિત નથી? ”' 
આવી અસર માત્ર સ'ભવિત છે એટલુંજ નહિ પરતુ અનિવાય* છે. 
આપણા ' સાષ્રાજ્યના આપખુદી અમલ નીચે રહેલે ભાગ કદમાં વધે. 
જાય છે તેમ આપણા 'કાઉન કોલોની, પ્રોટેક્ટરેટ અને હિન્દુસ્થાનમાં 
આપખુદી સ્વભાવ અને પદ્દતિની તાલીમ લીધી હોય એવા લશ્કરી અને. 
દિવાની અમલદારે, તેમજ વેપારીઓ, જમીનદાર્‌।, ઈજિનેર્‌, ઓવરસી-- 
યર્રા જેઓએ સામાન્ય યુરોપિયન સમાજના લાભદાયક સયમે!. 
વગરની એક ઊંચી જાત તરિકે કૃત્રિમ જીન્દગી ગાળે છે તે બધાઓ મોટી 
સ'“ખ્યામાં આ દેશ પાછા આવે છે. અને આ પરદેશી સ'યોગે માં ધડા-* 
યલું ચાસ્ત્રિ, લાગણીએ। અને વિચારે। લેતા આવે છે.” 

સનદી નોકરીના અમલદારો માટે ખરેખર ધણું કઠિન છે કે તેએ. 
આ દેશમાં તો પરદેશી હોય-અને પછી જ્યારે તેઓ પોતાને! દેશ પાછા. 
ફરે મારે અહીંઆ તેમની આસપાસ વિંટલાયેલા સંથોાગોની અધોગતિ- 
કારક અસરથી તેએ ત્યાં પણુ પરદેશી જેવા બતી જાય. કાચી દશામાં 
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તેમને અહીંઆ લાવવાથી આપણુતે નુકશાન થાય છે અને જ્યારે તેયાર 
કરીને આપણે તેમને પાછા મોકલીએ છીએ ત્યારે ગ્રેટષ્રિટન અને હિન્દ 
'બ'તેતે તેમની વિપરીત ૬ત્તિઓથી ધણું તુકશાન થાય છે. 


(0 પહેલા ધોરણથી તપાસ. 


મી. ગા'ખલેની પહેલી કસોટીથી આપણે હવે તપાસ કરીએ. અમ- 
લદારી રાજતંત્રે “ કેળવણી, આરોગ્ય, ખેતીને સુધારે વગેરે” માટે શુ 
કર્યું છે ? મારે વસ્તુસ્થિતિ ઘણાજ સંક્ષેપથી રજુ કરવી જઇએ પણુ તે 
પનિર્ષિવાદ છે. 

કેળવણી--દેશની કળ વસ્તીના પ્રમાણુમાં કેળવણી મેળવતાં બાળ- 
જાતનું પ્રમાણુ સકડે ૨.૮ જેટલું છે, . જે છ વર્ષ પહેલાં મી. ગાખલેએ 
“કેળવણીનું ખીલ ૨જી કર્યું તે પછી .હ ટકાનો વધારો સૂચવે છે. 
પરન્તુ આ આંકડા પણુ ભુલ ખવડાવે એવા છે. કેળવણીના હીમાય- 
ન્તીએ કખુલ કરે છે કે ચાર કરતાં ઓછા વરસ સુધી શિક્ષણુ પામેલાં 
આળક્ા તેટલા વખતમાં લીધેલું શિક્ષણુ ભુલી જાય છે. કેળવણી ખાતાના 
( બ્રિટીશ ઈન્ડીયા ) ૧૯૧૪-૧૫ ના આંકડાએ ઉપરથી માલૂમ પડે છે 
“ શિક્ષણુ લેતાં છેકરાંએ અને છોકરીઓની સખ્યા અનુકમ ૬૩,૩૭૩, ' 
૬૬૮ અને ૧૧,૨૮,૩૬૩ હતી. એટલે એકંદરે ૭૪,૬૨,૦૩૧ સખ્યા 
હતી. આમાંથી ૫૪,૩૪,૫૭૬ પ્રાથમિક ધોરણુથી આગળ વધ્યાં નહોતાં 
અને તેમા પણુ ૧૬,૮૦,૫૬૧ વાંચી પણુ શકતાં નહેતાં. જે 
કુલ સ'ખ્યામાંથી આ બાદ કરવામાં આવે તો તેમને ઉપયોગ થઇ પડે 
એવુ શિક્ષણુ લેતાં બાળકોની સખ્યા ૨૦,૨૭,૪૫૫ હતી, એટલે કે આપ- 
મ્ણુને (૩ ટકાનો ચોકાવી નાખે એવે! આંકડે મળે છે, સાડા પચાસ- 
લાખ છેકરાંએ ઉપર્‌ ખચૈલા પૈસા બેગાળના ઉપસાગરમાં કેફી દીધા 
હોત તો પણુ ફેર પડત નહિં. નિશાળોમાં જઇ શકે એવી વયના બાળક 
પૈકી નિશાળે જતાં બાળકોનું મ્રમાણુ સનત ૧૯૧૫ ની આખરે ૨૦.૪ 
ટકા જેટલુ હતું. ૧૯૧૭ માં વિદ્યાર્થી-એની. કુલ સંખ્યા હિન્દી સરકારે 
૪૫ લાખતી આંકી હતી; ૧૮૫૪ માં સર ચાલ્સ વુડના ખલી.]॥થી 
કળવણી ખાતુ રચાયું તે પછી પ૮ “વર્ષમાં ખાટલી ગ્રગતિ જ્ય# છે. 
૧૮૭૦ માં ઇગ્લડમાં કેળવણીનો કાયદો] પસાર કરવામાં, 
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આવ્યો હતો અને તે વખતે ઇંગ્લેડની કેળવણીની સ્થિતિ આપણી હાલની 
સ્થિતિના જેવી હતી; ૧૮૩૩ નાં વર્ષથી દગ્લેડમાં વિશેષે કરીતે ચર્ચની 
શાળાઓને સરકાર તરફથી મદદ આપવામાં આવતી હતી. ૧૮૭૦ અને* 
૧૮૮૧ વચ્ચે મપ્રતત અને પ્ૂરજીઆત કેળવણી દાખલ કરવામાં આવી, 
અને ૧૨ વષેમાં નિશાળે ભણુતાં બાળકોનું પ્રમાણુ ૪૩.૩ ટકાથી વધીને 
લગભગ ૧૦૦ ટકા જેટલું થયુ'. હાલ ઇંગ્લડ અને વેલ્સની ચાર કરે।ડની વસ્તિ-- 
માથી ૬૦,૦૦,૦૦૦. છે।કરાઓ નિશાળે જય છે. જાપનમાં ૧૮૭૨ પહેલાં 
નિશાળે જતાં બાળકોનું પમમાણુ ૨૮ ટકા જેટલુ હતું જે આપણા હાલના, 
પ્રમાણુ કરતાં ૮ ટકા વધારે હવું; ર૪ વષમાં આ મમાણુ ૯૨ ટકા 
જેટલુ વષ્યું અને ર૮ વર્ષમાં કેળવણી મકત અને ફરજીયાત કરવામાં 
આવી. વડેદરામાં કેળવણી મફત અને મે!ટે ભાગે ફૂરેજયાત છે અને. 
નિશાળે ભણુતા વિદ્યાથેઓનું પ્રમાણુ ૧૦૦ ટકા જેટલું છે. ત્રાવણકેરમાં 
છેકરાઓવું આ ગ્રમાણુ ૮૧.૧ ટકા જેટલું અને છોકરીઓનું ૩૩.૨ 
જેટલુ છે. મ્હેસરમાં છોકરાઓનું આ ડોમાણુ ૪૫.૮ જેટલું અને છે।ક- 
રીઓનું ૯.૭ જેટલુ છે. વડોદરામાં નિશાળે ભણી શકે એવા વયના વિધ્યાર્થી 
દીઠં રૂ. ૦-૬-૬ ખર્ચાય છે ત્યારે બિટીશ હિન્દુસ્થાનમાં ત્રણુ આના 
ખર્ચાય છે. ૧૮૮૨ અને ૧૯૦૭ ૧વચ્ચે કળવણીના ખચૈમાં પછ લાખને 
વધારે થયો. જમીનના મહેસુલમાં ૮ કરોડનો, લશ્કરી ખચમાં ૧૩ કરે. 
ડનો, અને દીવાની ખાતાના ખચેમાં ૮ કરોડનો, વધારો થયો અને 
રેલ્વેના ખચેની મુદ્લ રકમ ૧૫ કરેડની હતી. ( હું મી. ગોખલેના 
આંકડા ટાંમુ છું) તેમણે કટાક્ષથી એવી ગણુત્રી કરી હતી કે જે વસ્તીમાં 
વધારી થાય નહિ તો દરેક છોકરો હવે પછી ૧૧૫ વર્ષમાં અને દરેક 
છેકરી ૬૬૫ વષૅમાં નિશાળે જય. પ્રતિનિધિબન્ધુઓ, હેોમશરલ મળશે. 
ત્યારે આ કામ વધારે ઝડપથી કરવાની આપણે આશા રાખીએ .છીએ.. 
હું એવો અભિમ્રાય રજુ કરું છું કે કેળવણીના વિષયમાં અમલદારી રાજ-- 
તંત્ર નિષ્ક્લ, નીવડયુ છે 

આરોગ્ય અને વૈદકી સહાય.--પ્લેગ, કોલેરા અને ખાસ કરીને? 
મેલેરીયાનેો પ્રસાર શહેર્‌। તેમજ ગામડાંમાં આર્‌ાગ્મની ન્યૂનતા સૂચવે છે 
આ ન્યૂનતાથીજ હેન્દુસ્થાનમાં સરર્‌।ાશ દરેક માણુસતું આયુષ્ય આટલુ” 
ઓછું ૨૭.૫ વષેતું છે, ઇંગ્લન્ડમાં સરર્‌ાશ આયુષ્ય ૪૦ વર્ષનું અને ન્યુ 
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ઝીલાંડમાં ૬૦ વર્ષનું છે," રગની સારવારમાં એક સુખ્ય મુસ્કેલી એ છે 'કે 
દકની પરદેશી પહતિને ઉત્તેજન આપવામાં આવે છે અને દેશી વેદકને 
સરકાર તરપ્રથી મદદ આપવામાં આવતી નથી. સરકારી પસ્પીતાલેો, સર" 
કારી દવાખાનાં, સરકારી ડૉકટરે એ બધાં પરદેશી પહ્ત્તિનાં હોય છે, અને 
આયુર્વેદિક અને યુનાની દવાએ, ઇસ્પીતાલે।, દવાખાના, અને વૈદો નામ'જુર 
રહ્યાં છે અને તેની સાથે સબન્ધ રાખવે એ અયેગ્ય વર્તન ગણાય છે. 
“્રાવણુકોરતું રાજ્ય છર વૈદ્યશાળાઓતે મદદ આપે છે. તેમાં ૧૯૧૪-૧૫ 
નના વર્ષોમાં ૧,૪૩,૫૦૫ ,દરદીઓની સારવાર કરવામાં આવી હતી--તેનાથી 
૨૨,૦૦૦ ઓછા દર્દીએ પરદેશી સેસ્થાએમાં હતા ( આ રીષોાટે ૧૯૧ 
“માં પ્રકટ કરવામાં આવ્યો છે). આપણી સરકાર પ્રજાની વૈદકી જરૂરિયાતોને 
પહોચી શકતી નથી. અને છતાં વૈદકની જે પદ્દતિને લેકે પસંદ ડરે છે 
તેના ઉપર્‌ લે।કોના પૈસા ખચવા દેતી નથી. જ્યારે હોમરૂલ મળશે ત્યારે 
"પરદેશી અને દેશી પદ્ધતિઓને નિષ્પક્ષપાતપણે મદદ કરવામા આવશે. હું 
કબુલ કરૂં છું કે એલોપથીની દવા આપનાર ડૉક્ટરે જરૂરિયાતને પુરી 
"પાડવા બનતો પ્રયત્નો કરે છે અને ધણે સ્ત્રાર્થત્યાગ કર્‌ છે પણુ જરૂરિ- 
યાત ધણી વિશાળ છે અને આ ડૉકટરની સ્પા ધણી નાની છે. આપણા 
અમલદારી રાજતન્ત્રને તેના પોતાના ધોરણુ પ્રમાણે આ બાબતમાં 
'સદળતા મળવી અશકય બનશે; દેશી પદ્દિને તપાસવાની દરકાર કર્યા 
'શિવાય, તેતો બહિષ્કાર કરવામાં સરકારની ભૂલ સમાયેલી છે. પરિણામે 
આર્રેગ્ય અતે વૈદકી સાધનોના વિષયમાં પણુ અમલદારી રાજતંત્ર 'નિષ્કૂળ 
ગયુ' છે. 
ખેતીને વિકાસ*--૧૯૧૧ ના મ પ્કમાં રરો ઉપર આધાર 
રાખતી વસ્તીની સંખ્યા ૨૧ કર્‌।ડ ૮૩ લાખની આંકવામાં આવી છે. 
આ લેકની ભયંકર ગર્બાણ એ સામાન્ય રીતે જણીતી છે. તેના ઉપર 
દવાના વધતા જતા ખો વિષે છેલ્લાં ત્રીસ વર્ષથી સર દીનશાહ એદલજી 
વાચ્છાએ લખ્યા કયુ” છે. આમ દેવું વધતા છતાં ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે 
જમીનના મહેસુલમાં ૮ કર્‌ાડતો વધાર્‌ા,થયેો છે. આ ઉપરાંત લોકલ- 
બોર્ડ વિગેરેના કર, મીઠાતો કર, વિગેરેનો બોજ પડે છે. મીઠાનો કર. 
જે ઘણાજ ગરીબ લોકોને વધારે ભાગે નડે છે તેમાં ગયા વર્ષના એદાજપત્રમાં 
હ લાખતેો વધાર્‌ા થયો છે. આ ગરીબાઇતુ' આવશકય પરિણામ એ છે 


દડ 


લોકેને પુરૂં પોષણુ મળતુ નથી અને તેથી ત્હેમતું ક।વત કમી થાય છે, 
વ્યાધિની સામે તે ટટી શકતા નથી, આયુષ્ય ઓછું થાય છે, અને 
આંળકાનું મરણુપ્રમાણુ વધે છે. મી. ગોપાલ પૃષ્ણુ ગે!ખલે જેએ એક 
તોફાની ચળવળ કરનાર ન હોતા ત્હેમણે ફરીફરીને ટાંકેલા આંકડા ૧૯૦૫ 
માં રજી કર્યા હતાઃ-- ર 
“ઝએક પ્રમાણરૂપ ગણાતા મહાન એ ગ્લે। પન્‍્ડીયન સર વિલ્યમ હન્ટ- 
રતા મત ગ્રમાણે ૪ કરે।ડ માણુસો એકજ વખત ખોરાક લઇ આખી 
જીન્દગી નીભાવે છે. ખીન્ન પ્રમાણુરૂપ ગૃહસ્થ---સર ચાલ્સે ઇલીયટના મત 
મમાણે આખા વર્ષ દરમીયાન પુરંં પેટ ભરીને એક વખત પણુ ખાવાનું 
હિન્દના ૭ કરાડ માણુશે। પામતા નથી. હિન્દુસ્થાનના લે[કોની ગરીબાઇ 
વિષે નને આ રીતે વિચાર કરીએ તો તે ખરેખર ત્રાસદાયક છે, અને 
જે સે! વર્ષ સુધિ ત્હમે રાજ કર્યા પછી આવી સ્થિતિ જણાય છે તો હિન્દી 
મજાનીજ ઉન્નતિ કરવાને ત્હમાર્‌ા પ્રધાન હેતુ હતો એવે! દાવો ત્ડમે કરી 
શકશે નહો.” 
કટેલીક વાર એમ કહેવામાં આવે છે કે “આ આંકડા ઉપર શા માટે 
મરી ફૂરીતે ભાર મુકો છે? તે અમે જાણીએ છીએ.” અમારો જવાબ 
“એ છે કે વસ્તુ સ્થિતી લેકેના પેટમાં હમેશા ધે!ળાયા કરે છે અને 
"જ્યાં સુધિ તે કાયમ છે ત્યાં સુધિ «હેના તરક લક્ષ ખેંચવાનું અમે માંડી- 
વાળી શકીશું નહીં અને ગાખલેએ ભાર દઇતે જણુવ્યુ' છે કે “ આ 
શેોકજનક સ્થિતિ પણુ ધીમે ધીમૈ વધારે બગડતી નય છે.” ખેડુત વર્ગને 
ચુરૂં પોષણુ નથી મળતુ. તે વિષે આપણી પાસે ખાંકડા નથી પણુ મદ્રાસ 
શહેરમાં એવીજ ગરિબ વસતિમાં દાકતરી તપાસથી અમને માલુમ પડયુ 
છ કે અમારા વિઘાર્થીઓ પૈકી સૈકડે અઠોતેર ટકાના શરીર પોષણુ નહીં 
મળવાથી ખરાબ થતાં હતાં અતે સુકું શરીર, પાતળાં હાથ અને પગ, 
જનન્‍્દગીનેો દયાજનક નબળો કાખુ, જેનારને વગર બોલ્યે જણાય છે. જ્યારે 
આવી ખીના બને છે ત્યારે ત્હેનાથી દુ:ખ ન થાય એ તો કલ્પનાશક્તિની 
અસાધારણુ ન્યુતતા કહેવાય, 
ખેડુતોના દુઃખો ધણા છે, અને આ કોૉંગેસમાં ત્હેનો સુર વારવાર 
સાંલળવામાં આવ્યો છે. ગામડાની મુશ્કેલીઓની કદર્‌ ન કરનાર ધારા- 
સભાએાએ ધડેલા જંગલના કાયદાઓથી ત્હેમને ઘણીજ હેરાનગતી થાય છે 


૬૪” 


અને ફકત થાડીજ જગ્યાઓએ જગલની પંચાયતો સ્થાપવામાં આવી છે. 
જે થોડે સ્થળે આ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે ત્યાં ત્હેના પરિણામ સારાં ' 
આવ્યાં છે--કવચિત તો તે આશ્ચર્યકારક પ્રમાણુમાં સારાં નીવ ડયાં છે. 
ઢોરને ચરવાની જમીનને! ટોટો, કસ વગરની જમીન માટે લીલાં ખાતરની 
ન્યુનતા, જગળની આસપાસ વાડનો અભાવ-જેથી રખડતાં હોર જંગલમાં 
પેસી જય છે, રખામાં પુરાય છે, અને પૈસા આપીને છોડવવા પડે છે-- 
ન સમજ્ય એવા ગુનન્‍્હાને માટે કરવામાં આવતા દંડ, અને ખીજ શિક્ષાઓ 
ખમવાનતે, ઓન્નર્‌ અને સમારકામ માટે લાકડાંતી તંગી, મળી શકતા” 
પાણીની અનિશ્રીત વહે'ચણી-આ બધી મુસ્કેલીએ ગામડાઓમાં અને સ્થા- 
નિક પરિષદોમાં ચર્ચાય છે. હથીઆરબ'ધીના કાયદાથી ત્હેમના ઉપર 
ત્રાસ વર્તે છે કારણુ કે જગલી પશુ અને જગલી માણુસો સામે તેએ રહ્ષણુ 
વગર રહે છે. ન્યાય, અને કારોબારી ખાતાંએ ભેગાં હોવાથી ન્યાય 
ધણીવાર મળી શકતો નથી અને પૈસા અને સમય--એ બન્નેમાં તે 
હમેશાં માંધો પડે છે. ગામડાંના અમલદાર્‌। લાંના લોકને કોઇ પણુ રીતે 
જવાબદાર નહીં હોવા થી ત્હેમના કરતા તહાસીલદાર અને કલેકટરને 
રીઝવવાને સ્વાભાવિક રીતે વધારે કાળજ રાખે છે. ગામડાંઓમાં પક્ષાપક્ષી 
જમે છે કારણુ ત્યાં હમેશાં એક ત્રીજે વર્ગ હોય છે કે જેતો આશ્રય લઇ 
શકાય છે--જે ત્હેની પદ્વી ઉંચી હેય તો ત્હેની ખુશામત થાય, અને* 
નીચી હોય તો ત્હેને લાંચ અપાય, અને ખુશામત થી, દાસત્વથી ખને 
ચાડી ચુગલી કરવાથી જેની મેહરબાની મેળવી શકાય. આમ હિન્દુસ્થાનની. 
ખેતીની સ્થિતી નેતાં અને ખેડુત વર્ગની ગરીબાધ! જેનેતાં અમલદારી ર૨્‌।- 
જ્યતંત્ર નિષ્ફળ થયુ છે. 

હિન્દના હુન્નર્‌।ની સભાળ, નબળા ઉદ્યોગોને ઉત્તેજન, માલ લઇ જવા- 
જળ માર્ગેની સભાળ, અને દરીયા જીનાર્‌-મુસાફરી માટે વહાણુની વ્યવસ્થા, 
ગળી અને ખીન દેશી ર્‌ગને જમનીના તેવાજ રંગોની સામે લડી શકે 
તેવું ઉરોજન-આં બધી બાબતોને પહેલા ધોરણુ થી તપાસીયે તો એવાજ 
જવાબ આપવા પડે. દેશના કાચા માલના વિફાસના સબન્ધમાં રાજ્યની _ 
આળસથી, અને દેશને! કેટલોક કાચા માલ જમનોના હાથમાં “જય છે તે 
વિષે સરકારની ખેદર્કારીથી અભાર પણુ ભારે તુકસાન થાય છે, અતે હાલ 
પોતાની સરકારના ઉત્તેજનથી જાપાનીઓ હિન્દીઓને કુદરતી વાર્સે!- 
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છીનવી લેવામાં જમ'તોનું સ્થાન લેતા જાય છે એ સબધમા પણુ 
સરકાર એવીજ બેદરકારી બતાવે છે. 
ખધા આખાદ દેશોમાં ખેતીની પરખે હુન્નરો નનેવામાં આવે છે અને 
"તેએ એક ખબીનને ટેકો આપે છે. આયરલેંડની અત્યંત ગરીબાદ, અને 
ત્ેની વસતિને! અર્ધો ભાગ પરદેશ જવાથી ત્હેને થતુ નુકસાન એ ગેટલિટન 
*ને લીધે ત્હેના ઉનના ઉદ્યોગને થયેલા તુકસાનના અને તેથી આખી પ્રજન- 
ને ખેતી ઉપર કરવા પડતા નિર્વાહના પરિણામ રૂપ હતાં; એવાજ કાર- 
ણુ થી એવે।જ બનાવ ઘણાજ વધારે વિસ્તૃત ધોરણુ ઉપર અહીંઆ બન્યો 
છે, અને ૧૮૯૧ અને ૧૯૦૧ના વસ્તિપત્રકના આંકડાની સરખામણી કરીને 
* ૪મ્પીરીયલ ગેઝેટીયર જણાવે છે તે પ્રમાણે “ એક મોટો જમીન વગરનો 
વગ' ઉત્પન્ન થતો જય છે જે દેશને આર્થેક ભય સમાન છે. ”-- 
હિન્દુસ્થાનને માટે નવું અને ભયાનક પરિવર્તન છે. “ વર્ષની માોસમનાજ 
મહીનામાં ખેતીમાં કામ કરનારા સામાન્ય મજાર્‌।ાને કામ મળે છે અને 
ખાકીના વખતમાં ત્હેમાંના કેટલાક થોડા વખતને માટે મોટા ધેધાવાળા 
શહેરામાં આકર્ષાય છે. કાપણીને વખતે ઇંગ્લન્ડમાં આયર્લેન્ડના મજુરોની 
ભ્રરતી આથી સ્મરણુમાં આવે છે. પ્રેફ્ટેસર રાધાકમળ સુકરજએ ગ્રામ્ય 
' જવનના જીના સ'નનેગાં ઉપર ખાસ ભાર મુકયો છે; તેઓ કહે છે કે:-- 
“ગામડું હજ પણુ લગભગ પુરે અ'શે પોતાનો નિભાવ કરી શકે છે. 
અને તે આર્થિક દદ્દિથી એકતા પામેલુ' છે. ગામડાનાં લોકોને માટે જરૂરી 
બધે! ખોરાક ગામડામાં ખેડુત પકવે છે. ખેડુતને માટે હળની રાંપીએઓ અને 
ધરમાં જરૂર પડે એવી થોડી લોઢાની વસ્તુઓ લુહાર બનાવે છે. તે આ 
અધું લેક્ોને પુરૂં પાડે છે પણુ ત્હેના બદલામાં ત્હેને પૈસા મળતા નથી. ત્હેના 
બદલામાં ગા મવાળાઓ તરક્‌થી ત્હેતી હાજતો પુરી પાડવામાં આવે છે; 
ઝુભાર ત્હેને માટીના વાસણુ આપે છે, વણુકર કાપડ આપે છે, ઘાંચી તેલ 
આપે છે--આ દરેક કારીગરને ખેડુત પાસેથી રીવાજ પ્રમાણુ અનાજનો 
હિસ્સો મળે છે. આ મ્રમાણેુ નાણાંને ઉપયોગ કર્યા શિવાય લગભગ બધો 
માર્થેક વહીવટ ચાલે છે. ગામદીઆઓએ પૈસાને માલની આપ લેતું સાધન 
નથી ગણુતા, પણુ ધનના સંત્રહરૂપ માને છે. જ્યારે પૈસા મેળવી તેએ 
તાલેવન્ત બને છે ત્યારે સિક્કાના સ'ત્રહ કરે છે અથવા તો સોનારૂપાના 


“ધરણા ઘડાવે છે.” 
ષા 


દદ 


ગરીબાઈના દખાણુથી ગામડાના લેકે શ્રહેરમાં વસતા જય છે તેથી 
આ સ્થિતિમાં ફેરફાર થાય છે. ગામડામાં પરસ્પર્‌ સહકારની જે ટેવ હોય 
જ ત્હેને બદલે શહેરમાં આવીને હરીફાઇ કરતાં તેએ શીખે છે. લાગણીનો 
આ ફેરફાર અને વિશ્વાસને બદલે ઉપજતી શંકા શહેરની પાસેના 
માસડાની મુલાકાત લેવાથી અને કેવળ ગ્રામ્ય પ્રદેશમાં આવેલા ગામડાના 
વતનીઓ સાથે ત્હેમતી સરખામણી કરવાથી તરતજ બજ્નેઈ શકાશે. ગામ- 
ડાનું જીવન ફરીથી હિતકારી અને રસમય બનાવવાથીજ આ આર્થિક અને 
નૈતિક અધે।ગતી અટકાવી શકાય અને રાજ્યસસ્થાના એક અ'ગતરીકે પંચા- 
યતની કૂરીથી સ્થાપના કરવા ઉપર આને આધાર રહેલો છે--પચાય- 
તના સવાલ વિષે હું' હમણાજ બાલીશ. આથી ગામડાના ઉઘોગોતું પુન- ” 
જ'વન થશે અને સહકારી મંડળીઓથી પરસ્પર વ્યવહારની એક જાળ 
પથરાશે. સહકારી મડળીયો અને પંચાયતો એ વિષેના પોતાના લેખમાં 
મી. સી. પી. રામસ્વામી આયર જણાવે છે કે:--- 

“ ગામડાની મજ શહેર્‌ તરફ વળે છે એ અનથેને ર્‌।ાકવાનો અને 
ગામડાની પ્રજાના જીવનનું આર્થેક અને સામાજીક ધોરણુ ઉન્નત કરવાને 
એકજ માગે છે, અતે તે [સહકારી સસ્થાઓની સ્થાપનાની સાથેસારી 
પંચાયતોને ઉત્પન્ન કરવાનો છે. આથી ગામડાના ઉદ્યોગો તાનજ્ન થશે 
અને વ્યવસ્થિત સ'ધખળ ઉત્પન્ન થશે અને હિન્દુસ્થાનના ગામડાની ન્વયારે 
યોગ્ય રીતે પુનઃ રચના થશે ત્યારે સહકારી ધોરણુ ઉપર્‌ સારી રીતે 
વિકસેલી ઔદ્યાગિક સ'સ્થાના સંગીન આધારરૂપ તે બનશે.” 

આગળ તેએ જણાવે છે કે:-- 

“ગામડાની સસ્થાના વિકાસની બીજી કેટલીક બાજુઓ પણુ છે જેનો 
વિચાર પંચાયતની સ્થાપનાના વિષયના સબંધમાં સાધારણુ રીતે કરવામાં 
આવતે નથી. દેશના ન્હાના ઉદ્યોગોનું પુનજીવન એ આમાનેો એક વિષય 
છે, યુરોપ તેમજ હિન્દમાં ન્હાના પાયા ઉપર ચાલતી ખેતીની સાથે ન્હાના 
ઉદ્વાગોની પણુ અવનતિ થઈ છે. કંસ જેવા દેશોમાં ખેતીથીજ મોટે ભાગે 
ગામડાંના ઉઘ્યાગો ટકી રલ્યા છે. અને તે દેશમાં નિર્વાહના ખીજ સાધન. 
તરીકે ન્હાના“ખેડુતોએ ઉદ્વોગો તરક પોતાનું ધ્યાન આપ્યુ' છે. હિન્દુસ્થા- 
નમાં ચામ્ય જીવનની અધેોગતિથી ફક્ત રાજકીયજ નહીં પણુ આર્થિક 
અને ઔવ્વાગિક પ્રશ્ન પણુ ઉત્પન્ન થયો છે. જ્યારે યુરોપમાં ' સસ્કૃતિતો 


દ્૭ 


ગ્રવાહ શહેરમાંથી ગામડામાં વલ્વા છે ત્યારે હિન્દમાં આથી ઉલટુંજ બન્ડુ 

છે. આ દેશમાં સામાજીક જીવનનું મપ્યસ્થાન શહેર નહીં પણુ ગામડુ'જ 

છે. ઘરર ઉદ્યોગો તો ખાસ કરીતે આપાસાજ હતા ને હજી પણુ આપણુ 

કારીગર્‌। વેપારી દુનીયા સાથે'કંઈ પણુ (સબન્ધ રાખ્યા શિવાય પોતાના 
ક્રુપડામાં હુન્નર ચલાવી રભ્યા છે. ગામડાંના ઉદ્ાગો અને સાહસ ઉપર્‌ 
આધાર રાખતી સહકારી તત્વવાળી વહેંચણીની અને ઓજ્તેગિક સ'સ્થાઓ 
ઉપર ખાસ ભાર મુકવાનું વલણુ આખી - દુનિયામાં જેવામાં આવે . 
છે, આમાંજ કળા અને હુન્નરના મડળાનું તેમજ ઉદ્યાન નગરેાનું 

મુળ જડશે--માલ ઉત્પન્ન કરનાર અને ત્હેના ઉપયોગ કરનારની વચ્ચે 

થતી ધનની વિષમ વહેંચણી પુરેપુરી'નાણુદ થાય એવી રીતે સર્વ સ્વામી- 
ત્વવાદ ( 5૦૧તાડ1 ) અને [સહકારીત્વને યુગ ગ્રવર્તાવવાની ભાવના 

આ ખધામાં રહેલી છે. હિન્દુસ્થાન [કમેશાં ન્હાના ખેડુતોને દેશ હતો અને 

તેથી થોડા માણુસોના હાથમાં બધું ધન એકત્ર થવાથી પશ્ચિમના દેશોને 

જે અનર્થી ભોગવવા પદ્યા છે ત્હેમાંથી'તે મુકત રહ્યું છે. આપણામાં 

રહેલી સમાનતાની બુદ્ધિથી ! અને આપણા કુડુંબજવનના કેટલાક મૂળા 

સિહ્ધાતાથી પૈસા આમ એક હથ્થુ થતે અટકયો છે. આનેજ લીધે 

કારખાનાના ઉદ્યોગો બહુ મોટા ધે વોરણુ ઉપર્‌ જમ્યા નથી.” 

કારખાનાંવાળાં શહેર્‌।માં દેખાતાં દુઃખોનાં પુરાં અતુભવ પછી 
દગ્લડ આવાજ સુધારા તરક વળતુ*ળાય છે અને તે સુધારા કરવાની 
જરૂરીયાત આ દેશમાં પણુ ઘણીજ મ્હેટી છે. 

ઇંગ્લન્ડતા શ્રાતાજનો આગળ ભાષણુ કરતાં મી. ગોખલેએ હિન્દુ 
સ્થાનની સામાન્ય સ્થિતિ નીચે પ્રમાણે વણુવા હતીઃ-- 

“તહુમારી (ઇંગ્રેન્નેની ) શર્‌રાસ વાર્ષેક આવક માણુસ દીઠે ૬૩૦ 
રૂપીયા ગણાય છે, સરકારી આંકડા મ્રમાણુ અમારી ર્વારવૈક આવફ 
માણુસ દીઠ ૩૦ રૂપીયા છે અને અમારી ખાનગી ગણુત્રી પ્રમાણુ તે ૧૫ 
રૂપીયાથી સ્હેજ વધાર્‌ે છે, માણુસ દીઠે તમારા દેશમાં માલની આયા- 
'તની કિમ્મત રૂપીયા ૧૬૫ જેટલી છે; અમારા દેશમાં માણુસ દીઠે ૩।॥ 
રૂપીઆ છે. પોસ્ટની સેવીંગ બેંકમાં ત્ઠમારી કુલ થાપણુ ર અબજ ર૨૨ 
કર્‌ાડની છે અને તે ઉપરાંત ટ્રસ્ટીની સેવીંગ બેંકમાં ત્હમારી થાપણુ ૭૮ 
કરાડ રૂધીયા છે. અમારી વસ્તી ત્ડમારા કરતા સાત ગણી હોવા છતા 


દૃ 


પોસ્ટની સેવીંગ બેંકમાં અમારી થાપણુ ૧૦ કરોડ ૫૦ લાખ છે, અને' 
તેમાં દશમા ભાગથી કાંળક વધારે યુર્‌।પીયનનો છે, ન્નેઈટે સ્ટોક કંપની-- 
ઓમાં ત્હમારી ભરેલી થાપણુ ૨૯૮ અબજ ૫૦ કરાડ છે, એવી કંપની-- 
ચામાં અમારી થાપણુ ૩૯ કરેડ છે અને તેમાં પણુ મ્હોઢો ભાગ યુરોપી-- 
ય્તોતો છે. અમારા લોકોનો મોટા ભાગ ખેતી ઉપર જીવે છે અને ખેતીને! 
કસ ધીમે ધીમે ઉતરતો ન્નય છે. હિન્દી ખેડુતો એટલા ગરીખ છે, તે 
ઉપરાંત એટલા બધા દેવાના ભાર નીચે દબાયેલા છે કે તેએ જમીન 
ઉપર ડંધ્ પૈસો ખર્ચી શકે એમ નથી, પરિણામે સર જેમ્સ કેડે પચીસ. 
વર્ષ ઉપર જણાવ્યુ હતુ' તે પ્રમાણુ હિન્દુસ્થાનની ખેતી એ જમીનને! 
ચુસવાની એક ક્રિયા છે. એકર દીઠ પાક એછે થતો જય છે. ઇંગ્લ- 
ન્ડમાં એકર દીઠં ૩૦ ખુશળ પાકે છે ત્યારે હીંદમાં ૮ થી હ ખુશળ 
અનાજ પાકે છે.” ી 

મી. ગો'ખલેની પહેલી કસોટી પ્રમાણુ આ બધી બાબતોમાં અમલ- 
દારી રાજ્યતન્ત્ર નિષ્ફળ નીવડયુ' છે. . 

(4) હિન્દીઓને તક આપે।* 

' આ બાબતમાં આપણે એટલુ'જ કહીએ છીએ કેઃ --પ્રજાને કેળ- 
વણી, આર્‌ાગ્ય, અને સમદ્દિ આપવામાં તમે સફળ થયા નથી તો *ાપા- 
નની અને ખીજ પ્રન્નઓએ પોતાના દેશને માટે નેવું કાર્ય કર્યું છે તેવુંજ” 
હિન્દ માટે કરવાની હિન્દીવાનોને તક આપવાને વખત નથી આવ્યો ?' 
ખરેખર, આ હક્ક ગેરવાજબી નથી. ને એ' ગ્લો પ્ન્ડીઅનો એમ કહેતા. 
હોય કે જનસમુદાયને માટે તેમનેજ વિશેષ કાળજી છે અને કેળવાયલે! 
વર્ગ તેમને માટે નહીં પરન્તુ પદવી અને સત્તા માટેજ દરકાર રાખે છે 
તો હમે કૉંગ્રેસ તરફ અને તેમાં થયલાં ભાષણુ। અને ઠરાવો જે પ્રજાના. 
ગ્રેમ અને તેના જીવનના જાનથી ઉભરાય છે તેના તરફ લક્ષ ખેચીશુ'. 
પોતાના દેશની ગરીબાઇ તરફ તેમને અસહાય નિરાશાની દણિ નાંખવી. 
પ છે, એ તેમને વાંક નથી. મી. જસ્ટીસ રડીમના શખ્દો અત્રે ટાંકવા 

[ગ્ય છેઃ-- 
“ હિન્દુસ્તાનના કર્‌।ાડો માણુશોના સાચા હિતૈયી પ્રતિનિધિત્વ વિષે 
જે એવો હક્ક રજૂ કરવામાં આવતો હોય કે હિન્દી અમલદાર્‌ા કે 
બિન અમલદાર્‌। કરતાં .યૂરાપીય અમલદારો તેના વધારે સારાં પ્રતિનિધિ 
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છે તો આવો અવિચારી હક્ક કેમ રજૂ કરવામાં આવ્યો તે સમજવું 
મુશ્કેલ છે. હિન્દુસ્તાનની ભાષાઓ ઉપર કાખૂ મેળવવાની અગ્રેજ 
અમલદાર્‌।ની અશક્તિથી અને તેમની રીતભાત અને વિચારરૈલીથી તેએ 
' સામાન્ય જનસમાજનથી એટલા પુરેપુરા જૂદા પડ્ડી જય છે કે અસાધા- 
રણુ રીતે સૂદ્ષમ નજરવાળા બહુજ થોડા અમ્મલદાર્‌ા આ ભેદતે ઓળંગી 
“શકે છે. ખીજી પાસ કેળવાયલા હિન્દીઓને તો આ જ્ઞાન સઠજ મળે છે 
અને પૂર્વમાં દઢ થયલા ધમરર્‌લ્ના વિચાર્‌।ાથી જનસમાજ વિશે તેમનાં 
સ અને સહાનુભૃતિ જડવાદની ગ્રધાનતાવાળા દેશે કરતાં વધારે સંગીન 
"હેય છે.” 

અને એ પણુ યાદ રાખવુ જેઇએ કે--શક્તિની ન્યૂનતાને લીધે 
'અમલદારી રાજતંત્ર નિષ્કૂળ થયું' નથી; કારણુ કે બ્રિટિશ વેપારીએ 
અને કારખાનાનાં માલિકોએ હિન્દુસ્તાનમાં પોતાનાં સ્વાથેમાં અસાધા- 
ર્‌ણુ સફળતા મેળવી છે. પણુ અમલદારી રાજતન્ત્ર આવી ( પ્રજનની ) 
ખાખતોમાં રસ લેતી નથી. રશિયન રાજતન્ત્રે રશિયન જનસમાજના 
સુખની નહીં પણુ તેની તાખેદારીની અને કરનીજ દરકાર કરી છે. અમલ- 
“દારી રાજતન્ત્ર બધે ઠેકાણુ એકસરખુજ છે અને તેથી અમારી લડત મનુષ્યો 
સામે નહીં પણુ પદ્ધતિ સામે છે. અમે બિટિશ અમલદાર્‌ાને સ્થાતે હિન્દી 
અમલદારોને મૂકવા માગતા નથી. હમે સનદી નોકરીના અમલદારે।થી 
સ લતુ' રાજ નાબૂદ કરવા માગીએ છીએ. 

(છી બીન' ધોરણે તપાસ* 

હુ' ખીજ ત્રીન્ન અને ચોથાં ધોરણુ વિશે લખાણુથી કહેવા ઇચ્છતી 
“નથી; કારણુ કે એના જવાબ આપણી નજર આગળજ છે. 

ખીજાં ધોરણુ--સ્થાનિક સ્વરાજ્યઃ લીર્ડ મેયોના વખતમાં (૧૮૬૯- 
૭૨) હિન્દી સરકારની એક હથ્થુ સત્તા કમી કરવાને કેટલાક ગ્રયત્ના 
કરવામાં આવ્યા હતા, જેતે મી. કીને “હોમરૂલ (!) ” તું નામ આપ્યુ' હતુ” 
અને તેની રાજનીતિનું, નાણાંના વિષયને હાથ લગાક્યા શિવાય, લૉર્ડ રિપને 
“અતુસરણુ કર્યું હતુ-અને મી. કીન જેતે “ હોમર્લનાં ખીજ ” કહે છે 
તેમાં તેણુ “ જીવનતત્વ ” મૂકવાને પ્રયત્ન કર્યો હતો. આજે ૧૯૧૭ 
“માં બંગાળમાં સ્થાનિક હોમરૂલના મર્યાદિત અંને પ્રયોગરૂપ ફાયદાની 

અજમાયશ કરવાની છે. જેકે ડીસેન્ટ્રલિઝોશન કમિટીને રિપોર્ટ ૧૯૦૯ 


૫9૦ 


માં બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો તો પણુ હછ બિન અમલદાર સભાસ- : 
દાની ચુ'ટણી બધે સ્થળે દાખલ કરવામાં આવી નથી. ખરેખર આ. 
બીન ધોરણુથી પણુ અમલદારી રાજતન્ત્ર નિષ્ફળ નીવડયુ' છે. 
ત્રીજું ધોરણુ--ધારાસભામાં સત્તાઃ મદ્રાસની ધારાસભામાં ચુ'ટલા-- 
યલાં હિન્દી સભાસદ્દો જે ભાગ ભજવે છે તેને એક સભાસદે “ફાસ' ”” 
રૂપે વણુવ્યો હતો. વડી ધારાસભાના એક સભાસદે તેને “ ભપકાદાર્‌ 
ડીબેટીંગ સોસાયટી ” (વાદવિવાદતી મંડળી ) કહી હતી. ચુટાયલા 
હિન્દી સભાસદ્દોએ રજૂ કરેલા, પસાર થયલા અને ન પાસ થયલા ઠૅરા- 
તોતું જે કણક થેડડાક વખત ઉપર ઘડવામાં આવ્યું હતું, તેથી આ 
તીખાં વિશેષણ્‌! સાધાર ઠર્યા છે. શિન્ટો-મોર્લીના સુધારાના સમ્બ- 
ન્ધમાં તો પાર્લામેન્ટતા કાયદાથી જે લાભ આપવાને! ૪રાદો સચવવામ? 
આવ્યો હતો તેતે રદ્‌ કરવામાં અમલદારોએ ધણીજ ખાહેશી બતાવી 
પણુ ધારાસભાઓમાં હિન્દીઓતે વ્યાજબી સત્તા આપવાતી ખાબતમાં 
પણુ અમલદારી ર્‌ાજતન્ત્ર નિષ્કૂળ ગયુ' છે. 

ચોથું ધોરણુ--ઉ'ચી નોકરીઓમાં હિન્દીઓને પ્રવેશ: આ વિશે. 
વિચાર કરવાને નિમાયલા કમિશનને। રિપિર્ટ પસાર કરવામાં નામરજી 
બતાવવાને સરકારતે કાંઇ ખાસ વિનાશક રાજનીતિ અખ્યાર કરવાનીઃ 
જરૂર પડે એમ નથી; કારણુ કે-તેમના હક્ક અતે પદવીનું રિપિટે. 
સમથન કરે છે. 

મી. ગાખલેએ મૂકેલાં ધોરણમાં અમે એક ઉમેરીએઃ--તે રાજ-- 
તન્ત્રનું ખચે વધારવાની સરકારની સફળતા-એ છે. અને તેમાં તો આપણુ 
રાજ બહુજ ફત્તેહ પામેલું' ગણી શકાય. આ વષી આવકનો અ'દાજ' 
૮$૧,૯૯૬,૦૦૦ પૈડના છે, ખર્ચનો અદાજ ૮૮૫,૭૨૧,૦૦૦ પડને. 
છે. કુલ આવકના અર્ધા ભાગથી પણુ. વધારે ખચે રાજતન્ત્રને। છે. 


પૈડ. 
દિવાનીખાતાં:--પગારનેો ખચ ... *** ૧૯૩,ર૨૩,૦૦૦- 
,# પરચૂરણુખચ ... *** પ૫૫૨,૮૮૩,૦૦૦ 
લશ્કરી નોકરે ર ક **૦ ₹્‌૩૧,૬૫૯૦૦૦ 





બધું મળીને ૪૭૭,૭૨૫,૦૦૦- 
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હિન્દમાં રાજતન્ત્રના આ અસાધારણુ ખચો ઘટાડે કરવો, એ 
વધારેમાં વધારે અગત્યતા સુધારે છે. પણુ આપણે જ્યાં સુધી “ હોમ- 
રૂલ ” મેળવીશું નહીં ત્યાં સુધી તે અમલમાં આવશે નહીં. * 


એ તો સ્પષ્ટ રીતે જણાશે કે હોમરૂલની માગણી માટે ખીજ ગૌણુ 
કારણે પંણુ ધણાં વજનદાર છે અને જે ગરીબાઇથી પ્રજનનું' આયુષ્ય 
ડુંકુ થયું” છે એને મરણુનુ પ્રમાણુ વધ્યુ' છે, વ્યાધિનો પ્રસાર થયો છે 
અને જમિન વધારે કસ વગરની થતી ન્નય છે, તેજ ગરીબાઇથી આપણી 
મજ દેવાળું કાઢતી અટકે એને માટે હિન્દને “ હોમરૂલ ' મળવાની જરૂર 
છે. પ્રતિહાસના જે વિઘાર્થી હિન્દી પ્રજની હાલની ગરીબાઈ જીએ છે 
તેમને તો સ્પણ્જ છે કે-ભૂખમરાનું હુલ્લડ અટકાવવું હોય ત્તા જનસ- 
માજની સ્ત્રિતિમાં કાંઇક મહત્વનો સુધારે! કરવો જેઈએ. આ આર્થેક 
સ્થિતિનાં ધણાં કારણ છે અને પરદેશી રાજ્તન્ત્રમાં સમજની આવશ્યક 
ન્યનતા, એ તેમાંનું એક છે. પશ્રિમતે અનુકૂળ થાય એવી રાજપદ્દત્તિ 
પૂર્વના દેશ ઉપર જ્ેરથી બેસાડવામાં આવી તેથી પ્રજાનાં સ્વાતન્ત્ય અને 
સમાનતા સાચવતીઃ સસ્થાઓને નાશ થયો અને જે આપખુદી પદ્દતિ 
લોકોને નવીન અને ત્રાસજનક લાગતી તેનો અમલ થવાથી તેએ ગભ- 
રાયા અને અધે.ગતિ પામ્યાં. જે પરિણામ આવ્યું છે તેમાં ગ્રત્યારાપ 
માટે નહીં પરન્તુ સુધારા માટે સ્થાન છે. સુસ'સ્કૃત પ્રના ઉપર્‌ પ્રતિકૂળ 
બન્ધારણુનું દબાણુ કરવામાં આવે તે નિષ્કળજ જાય. 'ખરૂજ કેહવામાં 
આવ્યુ છે કે:--ગરીબ લેકે બંડ ત્યારેજ ઉઠાવે છે કે જ્યારે તેના ભય 
કરતા ભખમરાનું દુ:ખ વધારે અસલ હોય છે. જમિનના ધટતા જતા 
પાકને લીધે અતે ગામડાંના ઉવ્વાોગોના નાશને લીધે કરોડે હિન્દીઓ 
જે દુઃખ દરરોજ પામે છે તે અટકાવવાનેજ આપણે “ હોમરૂલ નતી 
માગણી કરીએ છીએ. 
વહીવટી સુધારાઓ.* 
આ સુધારાએના નીચે સુજબ ભાગ છેઃ-- 

(૧) હિન્દી સરકારમાં થવા ન્નેઈતા; સુધારા. 

.(૨) માંતિક સરકારમાં થવા જનેઇતા સુધારા. * 

(૩) સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સબંધમાં થવા ન્નેઈતા સુધારા. 


ષ્ર્‌ 


હુ આ વિભાગે રાજ્યતન્ત્રનુ' બન્ધારણુ તેના પાયામાંથી રચવા માટે 
ઉલટા ક્રમમાં તપાસવા માગુ છું, કે જેથી તે આખું' એક સયુક્ત બન્ધા- 
રણુ જણાય અને તેના વિભાગો એક ખીન્નના આધાર્‌ ઉપર રહે. પણુ 
હુ' શરૂઆતમાંજ ભલ ન થાય તે માટે કહીશકે ગયા વર્ષે કૉંગ્રેસ-લીગની 
યોજના મુજબ માગવામાં આવેલા ફેરફારો જો કરવામાં આવે નહીં તો 
સ્થાનિક સ્વરાજની કાઈ પણુ યોજના કાર્યસાધક નીવડે નહીં? એ યોજના તે 
તેના નામને યોગ્ય અમારા ઓછામાં ઓછા ગ્રમાણુના સુધારાએ છે. 
લોર્ડ રિપનના વખતથી સ્થાનિક સ્વરાજ ચાટે થયલી લાંબી અને અફળ 
માગણીઓએ છેવટે એવું” સાબિત કર્યું છે કે-તમને બિનપ્રતિનિધિત્વ- 
વાળી પ્રાંતિક ધારાસભાઓવાઈીં અથવા હાલમાં આપણી બંગાળા 
શિવાયની, સરકારી અને નીમાયલા સભાસદોના [વધુ તત્વવાળી, 
સપૂ્ણું થિટિશ વહિવટવાળી અથવા એક વિરૂષ્ધ ચાર બિટીશ્ 
વધુ મતવાળી કારોબારી સભાઓ, જેમાં એકલો અટુલો હિન્દી 
સભાસદ જે વાંધા ભરેલાં પગલાંએ અટકાવવા અશકત હોય 
તે ઉપર ઢાંકાપિછેડો કરે છે, તેવી સભાવાળું સ્થાનિક સ્વરાજ્ય 
મળે તે સારવગરતું છે. કારણુ કે એક રેોગીજ્ 'અથવા બિન કેળ- 
વાયલા મગજવાળાં શરીરને નિરોગી કહેવું એ અયૈરહિત છે. 
નિરોગી શરીર માટે સારે માર્ગે દોરવનારૂં અને દેખરેખ રાખનાર્‌ં નિરોગી 
મગજ હોવુ જેઈએ. હિન્દીઓની રાજ્ય ચલાવવાની શકિતના સમ્બન્ધમાં 
શ્રકાશીલ એવુ તે વિદેશી વહીવટમ'ડળ સ્થાનિક સભાસદોની શક્તિઓ 
કરતાં, સરકારી નિયમો અને અ'ઝુશોનોજ વિચાર કરે છે. આ સદીમાં વડીમા 
જેવા ધારાઆથી આપણે કંટાળી ગયા છીએ, જે એ ગ્લો-ઇડિયતો આપ- 
યુને બચ્ચાંઓ ગણુતા હોય તો-બહુ સારૂં. બચ્ચાંઓ ન્યાં સુધી પડી 
આખડીને સમતોલપણું સાચવતાં શીખે ત્યાં સુધી તેમને પોતાની મેળેજ 
ગખડવા દો, . ઉઠવા દો અને ચાલવાના યત્ન કરવા દો અતે પછી પાછાં 
નીચે આથડવા દો. પરન્તુ દોરવનારી દોરીઓથી તો તેઓ હમેશાં નમતાં 
પગલાં પાડશે. પરન્તુ મને સ્હેજ કહેવા દો કે--ન્યાં જ્યાં હિંદીઓને 
મમાણિકપણું કસોટીએ ચહઢાંવેલાં છે ત્યાં ત્યાં તેઆ હમેશાં ફ્સહમ'દ. 
નીવડયાંછે. નને હિન્દ અને ગ્રેટ બિટનની સરકારો,અધિકારીઓના દબાણું નીચે; . 
સ્થાનિક સ્વરાજથી શરૂઆત કરે અને એ ખાતામાં અથવા બીન ખાતાં:' 
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“ઓમાં કાંઈ નહીં તો કાંગેસલીગની યોજનાને સમ્મતિ આપ્યા પહેલાં, લાય" 
કાતની માગણી કરે તો સમજવું કે તેઓ વખત કાઢે છે અને 
આગળ કાંઈ પણુ પગલાં ભરતા નથી; અને હુ હિન્દ અને બ્રિટનની 
સરકારોને તદન સ્પજ્પણે અને સારી બુદ્ધિથી કહીશ કે--હિન્દ તેના 
પોતાના હક્ક માગે છે અને ખક્ષિસે। માટે ભિક્ષા માગતુ' નથી. તે શાથી 
સન્તોષ માનશે એ તેને પોતાને કહેવાનુ છે-મારા કથનની પુષ્ટિ માટે હુ 
ગ્રેટખ્ધિટનના વડા પ્રધાનતા શખ્દો તરફે ષ્યાન આપવા વિનંતિ કરીશ-અને 
'ઓજી કોઇ સત્તાએ તેને ( હિન્દને ) કહેવાનું નથી કે-” આટલે સુધી અને 
આગળ નહીં”. આ લાગણીમાં ગ્રેટબ્રિટનનું પ્રજનતન્ત્ર આપણુને અવુ- 
, મોદન આપે છે; મિત્રરાજ્યો જેએ મી. એસ્કવીથે કહ્યું છે તે મુજબ, 
“* સ્વતન્ત્રતા શિવાય ખીન્ન કશા માટે” લંડતાં નથી, તેઆ આપણુને 
ટેકો આપે છે; અમેરિકાના યુનાઇટેડ સ્ટેટસનું મહાન્‌ સ્પિબ્લિક્‌ આપણુને 
પુણ્ધિ આપે છે. બિટન તેના પોતાના એતિહાસિક સપ્રેદાયોને ખોટાં પાડી 
શકશે નહીં. અને આખા જગતની દણિમાં સ્વતન્ત્ર પ્રજાતન્ત્ર કે જેનું તે ' 
જકર્શેવાન મુખ્ય શ્‌ાજ્ય છે તેને લજવાવીને 'પોતાના ર્‌ાજ્યદ્દારી 
નેતાઓના કથને। વિરૂદ્ધ જઈ શકશે નહિ. 
પ્રજાતન્ત્ર માટે શુ' નાલાયક? 
આપણુને વારવાર ખાત્રી આપવામાં આવે છે-અને તે સાંભળતા 
આપણે થાકી ગયા છીએ-કે હિન્દ હમેશાં અનેક ન્વતનાં અનિયંત્રિત 
અમલ હેઠળ રહેલું હોવાથી પ્રન્નશાસક સંસ્થાએ માટે તદ્ન નાલાયક 
'છે, પરંતુ ઇતિહાસકારોની સાચી હકીકત ઉપર રચાયલે। અભિગ્રાય તેવે 
'નથી. હિન્દી સનદી નોકરોનાં ખોટા વિચારો ઉપર બન્ધાયેલે અભિપ્રાય 
તેવા હોય. ના. વાઇસર્‌ાયને અને રાઈટે આન. મી. મોન્ટેગ્યુને હોમરૂલ 
'ક્રીગે તરથી અપૈણુ કરવામાં આવેલાં માનપત્રેમાં યોગ્ય રીતે જણુાવ-' 
વામાં આવ્યુ છે તે મુજબઃ-- . ] 

“ ગ્રજતન્ત્ર એ હિન્દ માટે પ્રતિકૂળ છે એવી દલીલ કોઇ પણુ 
હકીકતથી વાકેફ માણુસ રજી કરે નહિં. મેઇન અને ખીજ ઇતિહાસકા- 
એ બિનાને સ્વીકાર કરે છે કે-પ્રજાઝીય સેસ્થાએ મૂળે આર્ય છે. 
અતે આર્ય લોકો બહાર ગયા તેમની સાથે હિન્દમાંથી તે યૂરોપ તરક 
. સરી છે. ધચાયતો-ગ્રામ્ય પ્રજાતન્ત્રો-હિન્દની સેથી સ્થાયી સેસ્થાએઓ 
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હતી; અને પ્સ્ટિ ઇંડિયા કંપનીના અમલના દબાણુ નીચેજ છેલ્લા સૈકામાં%- 

*તે નજ થઇ હતી. તેમનું જ્ઞાતિઓમાં હજી પણુ અસ્તિત્વ છે કારણુ 'કે 
દરેકં જ્ઞાતિ પોતાને માટે એક સપૂણુ પ્રન્નતન્ત્ર રચે છે, જેમાં એકજ” 
માણુસના સમ્બન્ધીએ રજ અને ખેડુત હે શકે. સામાજિક પદવી સાન. 
અને ધધા જેટલી ધન અને ખેતાખે ઉપર આધાર રાખતી નથી. હિન્દના. 
આત્મામાં અને તેની ભૂતકાળથી ચાલતી આવેલી અને વર્તમાનકાળમાં 
તેની સત્તા નીચેની સસ્થાઓમાં પ્રજનતન્ત્રજ રહેલુ છે. ” 

આ સમ્બન્ધમાં પ્રસિદ્ધ અંગ્રેન્નેના કથન પણુ સાક્ષી પ્રે છે. છેક 
૧૮૬૪ ની સાલમાં સર જન લૉરેન્સે કહ્યું હતુ કે:-- 

“ હિન્દના લેકે તેમનો પોતાનો વહિવટ. ચલાવવાને તદન લાયક 
છે અને નાગરીય લાગણી તેમનામાં ઊંડા મૂછી નાંખી રહેલી છે.. 
પ્રજસત્તાક રાજ્યો જેવાં મામ્યમડળોા હિન્દની સાથી સ્થાયી સંસ્થાએ 
છે. હિન્દમાં આપણી હાલતી સ્થિતિ જતાં, આપણી ફરજ અને રાજની- 
તિતે હરેક વિચાર દેશનો વહીવટ બને તેટલે પ્રજ્નના હાથમાં રહેવા. 
દવા ગ્રેરે છે. ા 

સર બાટેલ ડ્રીઅરે, ૧૮૭૧ માં લખ્યું હતુ' કેઃ-- 

“ હિન્દી સમાજનું કામકાજ જેણે તપાસ્યું હશૅ તે જેધ્ન શકશે. 
કે-રિફોરમે એકટ જેવા કાયદાઓની રૂપએ માત્ર ચુ'ટણીથીજ નહીં પણુ 
એક રીવાજ તરીકે યોગ્ય રીતે પ્રનનના દરેક વર્ગના વિચારે રજુ થાય.. 
તથા સરકારની આગળ રજી કરવાની કેઈ બાબતમાં કઇ મુશ્કેલી હોય. 
ત્યારે તે અન્દર અન્દર ચર્ચાય એવું તે સમાજનું વલણુ છે. જ્યારે 
કાઇ જતભાધ્ને માન આપવાનુ કે શિક્ષા કરવાનું હોય ત્યારે હમેશાં. 
નાતની સભા મળે છે અને જતિવાર કે અમુક સ“ખ્યાવાર મત આપ- 
વાને જૂદા જૂદા પ્રકારની સભાઓમાં અસલના સંકસનેોની માફક લેકા 
એકઠા થાય એ મને તેમનું ખાસ લક્ષણુ લાગે છે. 

સિ. ચીસોમ એન્ટીએ જણાવ્યું છે તે પ્રમાણુઃ-- 

“મ્યુનિસિપાલીટી અને પાર્લામેન્ટની રાજ્ય સ'સ્થાએ માટે પૂવા. 
લોકોને તાલીમ આપીને તેયાર કરવાની અતે એવી ખીજી વાત આપણે જ્યારે 
કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આ દેશમાં (ઇગ્લડમાં) ભૂલી જઇએ છીએઃ: 
જૃપૂવધ્માં તો મ્યુનિસિપાલીટીની જન્મભૂમી છે. પૂવષમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય તેના. 
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અતિશય વિશાળ અય*'માં--પૂવ" જેટલુ'જ જૂનું છે. પૂવ'માં રહેતી 
પ્રજાઓને ધમ ગમે તે હોય પણુ તેના એક એવે પ્રદેશ નથી કે જે 
મ્યુનિસિપાલીટીઓથી ઉભરાતે। નથી. આ ઊપરાંત જુના વખતની આપણી 
મ્યુનિસિપાલીટીની માફક તે એવા સરસ નાળમાં ગુંથાઈ ગઈ હોય છે કે 
જેથી એક તેયાર પ્રતિનિધિત'ત્ર તમતે મળી આવે છે.” 

હું આવા ખીન્ન ઉતારાએ આપી શકુ* પણુ તેની શી જરૂર છે? 
શ્રાણા લોકો તે બધુ' જાણુ છે. ખીન્ન તો આપણે ગમે તેટલા ન્નેરથી. 
રણુસિંગડુ વગાડીશુ' તો પણુ કબુલ કરશે નહિ. 

આ ત્રસ્તાવિક વચતે। પછી હું હવે 

સ્થાનિક સ્વરાજ્યમાં સુધારા 
એ વિષય ઊપર આવ્વુ છું. 
(જ) સામાન્ય સિધ્ધાન્તે।* 

આપણે ત્રણુ પ્રકારના ક્ષેત્ર વિષે વિચાર કરવાનો છે. (૧) ગામ. 
(૨) થોડી કે વધારે જમીન અથવા વધારે અન્તરથી છુટા પડેલા ગામડાનું 
મ'ડળઃ આ મડળ તેની વચ્ચે આવતી જમીન સાથે મળીને વ્યવસ્થા સારૂ 
ખીજ પ્રદેશ બને છે. (૩) મે[ટે ભાગે પાસે પાસે આવેલા તાલુકા અથવા 
તાસીલનો અને તેની સાથે સરકારની માલીકીની પડતર અને જ'ગલની. 
જમીનના મ્રદેશતો જીલ્લો બને છે. 

જાના વખતના વર્ગીકરણુનું આમાં રસિક સસ્મરણુ આપણુને થાય 
છે; દરેક ગામડા ઊપર મુખી હતો; દસ ગામડાંના જથ્થા માટે એક વધારે 
ઉંચાવગ'ને। મુખી હતો. સે। ગામડાનો એક વધારે ઉંચે! મુખી હતો. અને 
તેની ઊપર પણુ તેજ મમાણે હતુ. જુના વખતના લોકોને આવું નિયમિત 
ધોરણુ પસદ હતુ; તેમને વ્યવસ્થિત ભાવનાઓ ગમતી હતી. 

ગામડામાં ધરમાં રહેનાર સર્વે--તેએ માલીક હોય કે કબજેદાર હોય 
તેમને મત આપવાને અધિકાર હોવે। જેઈએ જેથી “ જેની સાથે બધાનો 
સ્વાર્થ સન્ધાયલે। છે તેનો નિણુય તે બધા કરે.” આથી ગામડાના રહીશ-- 
સી કે પુરૂષને દેશના રાજત'ત્રમાં હક મળે છે પણુ મતદારના નિકટના 
મશ્તોનો વિચાર કરવાને પ્રતિનિધિએ નીમવાનીજ સીધી સત્તા તેને મળે છે. 
ખીજી પાસ ઉંચા મન્ડળોાની મારફત આખા દેશના રાજ્યની સાથે 
આંડકતરી રીતે તે સબંધ ધરાવે છે. આગળ ઊપર્‌ જ્યારે કેલવણી અને 
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અનુભવને વિસ્તાર થશે ત્યારે વડી તેમજ પ્રાન્તિક ધારાસભાની ચુ'ટણીમાં 
“મત આપવાને દરેક માણુસને હક રહેશે. ઈ ગ્લ ડના ₹તિહાસમાંથી આપણે 
'સાર ગ્રહણુ કરી છીએ અને તેથી સ્થાનિક સભા શિવાય ખીજ મન્ડળની 
'ચુ'ટણીમાં સીધી રીતે મત આપવાને હક્ક આપણે મજુર વગને આપતા 
નથી. તાલુકા બાડ'નુ'જ મતદાર મન્ડળ ગ્રન્તિક ધારાસભાને માટે પણુ 
“આપણે રાખીશું. 

પછી કાર્વ અને સત્તાની વહેંચણી આપણે એ સિદ્ધાંત પર કહીશું 
૧% જેચીજ માત્ર ગામડાઓ સાથે સંબન્ધ ધરાવતી હોય તેમાં વહીવટ 
ગામડાનોજ હોવો જઇએ. પણુ જ્યાં ગામડાનું કાર્ય વધારે વિશાળ કાર્યે- 
ના ભાગ રૂપ હોય ત્યાં એવાજ વિશાળ પ્રદેશમાં સત્તા ધ્રરાવતી સેસ્થાએ 
“આખા કાર્યની યોજના ધડવી જેઇએ અને તેનો ગામડાને લગતો ભાગ 
“ત્યાંના મેડળને સાંપાવે। ન્નેઇએ :અને તેની વ્યવસ્થા માટે તે મડળ ઉપરી 
સેસ્થાને જવાબદાર હોવું ન્નેઇએ. આપણે એક નિશાળને ઉદાહરણુ તરીકે 
લઇએ અને એમ ધારીએ કે આખી પ્રજાની કોળવણીની યોજના પ્રાન્તિક 
સરકારતું કેળવણી ખાતું ધડે અને મ્રાન્તિક ધારાસભા તેને મ'જુર કરેઃ 
તેમાં પ્રાન્તિક યુનિવાર્સેટી કે કૉલેજ, હાઇસ્કુલો, માષ્યસિક શાળાઓ, 
પ્રાથમિક શાળાઓ, એ બધાને સમાવેશ થાય. હરેકની સાથે તેના સરખા 
'ધ્રોરણુતા હસ્તશિક્ષણુના વગી જેડાયલા હોય અને તેમાં વળી સામાન્ય 
“હસ્તશિક્ષણુના અને આજીવિકા સારૂ ધ'ધા તરીકે કારખાનામાં વિશેષ તાલીમ 
“આપવાના વર્ગો હોય. દરેક ગામડામાં પ્રાથમિક શાળા હૈય અને તે 
ગામમાં ચાલતા ધંધા શીખવાને કારખાના પણુ તે નિશાળની સાથે 
હોય; ધણું ખરૂં દરેક શીરકામાં ( મેહેસુલ સર્કલમાં ) એક માષ્યમિક 
શાળા હોય અતે ધણા ખરા તાલુકાઓમાં એકથી વધારે હોય. દરેક ૪- 
.ક્ષામાં એક અથવા વધારે કૉલેજ હોય, દરેક પ્રાન્તમાં એક અથવા વધારે 
“યુનિવર્સીટી હોય. પણુ ગામડાની પંચાયત પોતાની હદમાં આવેલી પ્રાથમિક 
શાળા માટે અને આગળ જઈ શકે એવા છેકરા અગર છેકરીઓને 
જ્રીરકાની માષ્યધિક શાળા સુધી પહોચાડવા માટેજ જવાબદાર રહે આથી 
ગામડા વિશાળ જીવનના સ'બન્ધમાં આવશે. 'પણુ પંચાયતતો પોતાની 
નિશાળનીજ વ્યવસ્થા કરશે અને આખા માન્તના કેળવણીના તંત્રનો: 
તાનો હિસ્સો સફળ થાય એવી દેખરેખ રાખશે. જ 
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(ખબ) પચાયત* 

હિન્દમાં ધણા પુરાતન કાળથી, ધણાજ વ્યવસ્થિત ધોરણુપર રચાંયેલાં' 
ગ્રામ્ય મ'ડળાનુ' અસ્તિત્વ સામાન્ય રીતે ન્ણુતુ' છે અને દક્ષિણુમાં ગયા. 
સૈકાસુધી અતે બરહ્મદેશમાં હાલના વખત સુધી જે પ્રામ્યજીવન ચાલતુ' 
હતુ' તેની ફરીથી ધટના કરી શકાય એવાં ધણા. શિલાલેખો અને નેધ- 
પોથી આ દ્દેશના કેટલાક ભાગમાંથી મળી આવ્યાં છે. સર થોમસ મત્રા- 
ની વ્યક્તિવાર રાયતવારી પ્રથાથી આં સ્થાને ઘણી હાની પહેંચી અને. 
તે ૧૮૨૦ થી નિર્જીવ થતી જય છે. મી. સી. પી. રામસ્વામી આયર. 
આગળ ટાંકેલા એક લેખમાં જણાવે છેઃ-- 

“ૈ[ટિલ્યના અથૈશાસ્ના ત્રીજા પુસ્તકના ૧૦ માં પ્રકરણુમાં ગામ- 
ડાના લોકો એ સંસ્થાના અગ તરીકે જહેર હિતના બાંધકામ કરતા 
હતા એમ જણાવ્યુ છે; અને પ્રૉફેસર &ડીસ ડેવીસ જણાવે છે કેઃ ““ મહેલ્ષા 
અને ધમેશાળાઓ ખાંધવામાં, પોતાની અને પાસેના ગામની વચ્ચેના રસ્તા 
સમારવામાં અને બાગ પણુ રચવામાં ગામડાંના લેકે સાથે મળીને કામ 
કરતા હતા એવુ વણુન બુદ્ધ ત્રંથોમાં જવામાં આવે છે. ” (મી. પી. 
બૈનર્જીકૂત “ પ્રાચીન હિન્દમાં રાજકીય વહીવટ ” ના ગ્રંથનું પાનુ' ર૯૩ 
નોંધ ખીજી જુઓ ) હાલ મ્હેસુરના ઘણા જલ્લાઓમાં ગામડાના રહે- - 
વાશીયો જહેર બાંધકામ માટે દર અઠવાડીએ થોડે કલાક મફત મજીરી 
કરે છે અને આ બધા કામની કુલ કૅમત આશ્ચર્યજનક હોય છે. ” અથ... 
શાસ્ત્રના સમયમાં (૪. સ. પુર્વે ચોથા સૈકામાં ) ગામ, વહીવટની પષ્ધતિનું. 
એક અગત્યનું અગ અને રાજ્યની આખી પમારતના પાયારૂપ હતુ. ગામડાનીઃ 
અદાલતોના ફ્રોજદારી ન્યાયના વહીવટ સમ્બન્ધી સીલોનમાં જડેલા શિલાલેખ . 
ઉપરથી જણાય છે તે પ્રમાણે તે સમયમાં ગામડાનું તન્ત્ર માત્ર વહીવટનુ'જ 
નહિ પણુ ન્યાયનું પણુ કામ કરતું. મદ્રાસની સરકારને ન્યાયની ખાતર્‌. 
કહેનુ' જેઈએ કે સર ટી. મત્રે-જે પુરો વ્યક્તિવાદી હતો-તેની સામે. 
થખને મદ્રાસના બોર્ડ આક રેવેન્યુએ ગયા સૈકાની શરૂઆતમાં ગામડાંની ' 
સસ્યાઓની સત્તા કાયમ રહે તેવી ઇચ્છા રાખી હતી. પણુ સર ટોમસ . 
સત્રેનુ ધાર્યું થયુ' અને ગામડાના બન્ધારણુ નિજ'વ થઇ ગયાં. 

“ ગામડાના સુધારાની યોજના વિષે મ્હેસુરના રાજ્યવહીવટના . 
. જેક્ષા રીપોટે ( ૧૯૧૫-૧૬ )માં ( પાનુ' ૨૭૮ ) જણાવવામાં આવ્યુ” 
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છક “તે વષેમાં ગામડાંના લોકોએ પેસા આપીતે કે મજુરી કરીને 
રૂ. ૪૭,૦૮૩ નો ફાળા આપ્યો બને સરકારે રૂ. ૫૪,૯૭૮ મદદ રૃપે 
આપ્યા. તેમાં જણાવ્યુ છે કેઃ 

આ કામમાં ગ્રામડાંની કમિટીઓએ સારો રસ લીધાં કર્યો હતો 
અને નિશાળનાં મકાનો બાંધવાનુ*, મુવા ખોદવાનુ', રસ્તાએ બતાવવાનું, 
લંટાના સાફ્‌ કરવાનું, ઝાડ રોપવાનું' અને એવુ' જહેર બાંધકામ તે કમિ- 
ટીઓતી મદદથી આખા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યુ હતુ. 

“ ગામડાંતી કમિટીઓએ કરેલા કામનો હિસાબ લેવાને, ગામડાંની 
મજની જર્‌રીઆતોની ચર્ચા કરવા અને ગામડાંની આર્થીક અને આરે- 
ગ્યની સ્થિતિ સુધારવાના માગૅને ચોજવાને અને કાર્યક્રમ ધડવાને ” આ 
કમિટીઓની પરિષદો ચાર જહ્લામાં ભરવામાં આવી હતી. જાની રૂલિ 
મુજબ કરવાના ગામડાના આ કાર્યમાં ત્યાંના રહીશે ખુશીથી ભાગ લે 
“છે અને ઉપર્‌ જણાવ્યા મ્રમાણે ગામડાંના સુધારા માટે ચોકસ નિયમસર 
મકત મજુરી કરે છે. ગામ વિષે પોતાની ધમેની બુષ્ધિ હજી પણુ ટકી 
“રહી છે અતે મ્હુસુરની સરકારે તેતો લાભ લપ, તેને સબલ કરી છે. 
ગામડાંના ખાસ લક્ષણા આ હતાંઃ પાકની અને ધાસની ધણી 
જમીનની વચ્ચે ધરના જથ્થો હતો; દરેક રહીશને ધર, આંગણું અને 
વાડી માટે મફત જગ્યા મળતી. ગામનું તન્ત્ર અમલદારે અને કારીગરે।- 
“નુ' બનેલું હતું-તેઓએ બધાનું કામ મફત કરતા, અને તેના ખદલામા 
તેમને જમીન અને પાકના અમુક અમુક હિસ્સા આપવામાં આવતા. 
“આવા માણસો, ઝુખી, તલાટી, ચોકીદાર-જેને પોલીસનાં કેટલાંક 
કામ સોંપવામાં આવતાં, સીમાડાની દેખરેખ રાખનારે માણુસ, તળાવ 
અને બીજ જબભ્રવાહોને સુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ, પુજારી, શિક્ષક, નશી, વેદ્ય, 
ગવેયો, કવિ, નાયકીણુ, હજામ, ધોબી, ગાય રાખનારે, કુભાર, લુહાર 
અતે સુથાર હતા. ધડામાંથી ટીકીટો ખેચીને ચુ'ટએલી ગામની 
પંચાયત બધે વહીવટ કરતી અને જુદાં જીદાં કામ માટે કમીટીઓ નીમ. 
'તી. જમીન સર્વેની ગણાતી અને વખતોવખત તેની ફરીથી વહેચણી કર- 
વામાં આવતી. બધા રહીશેને મત હતા એમ જણાય છે પણુ પંચ 
(પંચાયતાના સભાસદ) -નીમાવાને કેટલીક મ્રકારતી યોગ્યતા જરૂરી * 
“ગણાતી. 
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શહેનશાહ સાતમાં એડવર્ડે ૧૯૦૭ માં નીમેલી ડીશેન્ટ્રેલીઝેકશન 
કમીટી-જેમાં પાંચ અ'ગ્રેજ હતા અને એક-રોમેશ ચન્દ્રદત્ત હિન્દી હતો- 
તેના રીપોટેમાં ( ભાગ ત્રીજને, પ્રકરણુ ૮, કલમ ૬૯૪ માં) આપણે 
'જેઇએ છીએ કકેઃ-- ર 

હિન્દનામોટા ભાગમાં રાજ્યબ'ધારણુનુ મૂળી ગામડું'જ છે અને 
તેમાંથી મોટાં વહીવટનાં તન્ત્ર બધાય છે. 

ગામડુ' “રૂહિના નિયમોને અનુસરે છે અતે તેમાં અધિકારી, કારી 
ગરે અને વેપારીઓનો વગ હોય છે” એવું વણુન ગેઝેટીઅરમાં અને ઉપર્‌ 
“જણાવ્યા પ્રમાણે ધણાં જુનાં પુસ્તકોમાં પણુ આપ્યુ છે. રીપોર્ટ જણાવે 
છે% આ ગામડાં “ પહેલાં ધણે અ'શે સ્થાનિક સ્વાતન્ત્ય ભોગવતાં, ” 
પણુ 

“હુવે સ્થાનિક ફોજદારી અને દીવાની અદાલતો સ્થપાયાથી, હાલની 
સહેસુલની અને પોલસની પ્રથાથી, ગામડાંઓ વચ્ચે આવજવ વધવાથી, 
વ્યક્તિવાદના વિકાસથી, વ્યક્તિના ઉપર રચાયેલી જે ર્‌યતવારી પષ્ધતિ 
હિન્દની ઉત્તરમાં પણુ પ્રસરતી ન્નય છે તેનાથી આ સ્વતન્ત્રતા નજ થઇ 
ગઇ છે. ૭તાં ગામડું વહીવટનું પહેલું અગ છે, ગામડાના મુખ્ય અધિ- 
કારીએ-સુખી, તલાટી, અને ચોકીદાર-તેમને હજ પણુ સરકાર ઉપયે।[- 
ગમાં લઇ પગાર આપે છે, અને હજી પણુ ગામડાનાં સામાન્ય હિત માટે 
જ્ાગણી કેટલેક અ'શે રહી છે.” 

' સરકાર પગાર આપે છે ”-આ શખ્દોજ જીની ગ્રામ્ય પ્રથાનો 
નાશ સમજવવાને બસ છે. અમલદારે, વધારે ઉંચા અમલદારના-નાયબ 
તાસીલદાર, તાસીલદાર, ડેપ્યુટી કલેકટર કે કલેકટરના-નોકર્‌ બન્યા અને 
તેઓ માન કે શિરપાવનતી આશા ગામડાની પાસેથી નહિ પણુ તેમની 
પાશેથીજ.રાખે છે. આથી તેએ ગામડાના નોકર મટી ગાંમડાંના શેઠ 
અને છે અને તેથી ગામભાળ્એ તરક જવાબદારી--જે ગ્રામ્ય સસ્થાનો 
આત્મા છે-તે તણ થળ. 


શિરીશ રાજત'ત્રથી ગામડાનું બધારણુ વીખરાઈ ગયુ છે એમ કળુલ કર- 
વામાં આવે છે પણુ રીપોટમાં તેની ફરીથી રચના કરવાની ભલામણુ 
કરવામાં આવી છે. એમ જણાય છે કે એક સાક્ષીએ મોટે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો 
હતો કે ગામડામાં કેળવણી અને સ્વાત'ભ્યતી બુદ્ધિના એટલે! વિકાસ થયે 
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છે ક તેને કાંઇ પણુ સ્વાત'ત્રતા આપી [શકાય. આ સવાલમાં અમલ- 
દારને આત્મા બોલે છે. હન્નરો વષથી ગામડાએ સ્વત"ત્રતા ભોગવી છે.. 
હુમલાઓ, રાજ્યની ફેરબદલ, કાળની ગતિ એ બધુ છતાં પંચાયતો ટકી 
શકી હતી; સાક્ષીના મત પ્રમાણે ૧૫૦ વષના બિટીશ અમ્મલથીજ” 
તે ગામડાઓ પોતાનું રાજ્ય ચલવાને નાલાયક થળ ગયા છે. જે અમલ. 
ઉન્નતિકારક મનાય છે તેની નીચે આવી અનનયખી ભરેલી અધેગતિ' 
કેમ થઈગળ ? કારણુ કે અમલદારી રાજતન્ત્રના લોઢાના જેવા યન્ત્રમાં' 
જે તેને માફક ન આવે તે કાઢી નાખવુ પડે. ગામડાંના લોકોને અનુકુળ. 
થાય તેવી રૂઢીએ તેએ અનુસરતા હતાં, પણુ તે કલેકટરને પસ'દ ન હતીઃ 
અતે તેથી તે ખરાબ ગણાઈ. હોમ રૂલ મળેજ ગામડાના રાજતત્ત્રનું 
પુનર્જીવન થશે. 

છતાં પ'ચાયતને। વિકાસ રીપોટ માં ઈટ્ટ ગણુવામાં આવ્યો છે અને 
જણાવ્યું છે કે (૧૩૫ કલમ) ;-- 

“અમે માનીએ છીએ કે જેમ સ્થાનિક સ્વરાજ્યતી વિશાળ ગામડામાં 
પ'ચાયતથી સ્થાપના થવી નેઇએ તેમ ખીન્ન પગલા તરીકે જલ્લાથી. 
મોટા કદના વિભાગ માટે મન્ડળે। રચવાં જ્નેઇએ. તેમ જીલ્લા સંસ્થાઓના 
મુખ્ય પ્રતિનિધિ તરીકે બધેસ્થલે જીલ્લાની પેટા બોડ સ્થપાય એ જેવ! 
અમે ઇચ્છીએ છીચે. 

ડુરભાગ્યે, આ લલામણુ એવી શરતે કરવામાં આવે છે 'ે તે ગમે 
તેવા સારા હેતુથી ફરવામાં આપી હોય તો પણુ તે આવા પ્રયોગને પૂરેપૂરો 
નિષ્કૂળ બનાવે. કારણુ કે રીપોટમાં જણાવ્યું છે કે પ'ચાયતો 
જીલ્લાના અધિકારીઓની દેખરેખ નીચેજ હોવી નેઇએ. ગામડાના 
ત'ત્રની તપાસ રાખવી ચે 'તાસીલદાર અને સબડીવિઝન અમલદારેનું એક 
સુખ્ય કાય* હોવું જેઈએ. 

બાળકના હાથ પગ બાંધી રાખો અને પછી તેને પોતાની મેળે 
ચાલતાં શીખવા દો. જે તે ફ્તેહમન્દ ન થાય તે! બાળકને દોષ દેવે. 
આળક છુટુ હશે તો તે પડીઆખડીને સમતોલ ચાલવા શીખશે, બાંધી 
રાખેલું બાળક નિર્બળ થશે અને કદીપણુ ચાલશે નહિ. ર 

હુ' આશા રાખુ છું કે મદ્રાસની ધારાસભાપર પ“ચાયતના સખ” ધન ર 
નું' ઓલ દાખલ કરવાને મી૦ સી. ટી. રગાચારીએ વ્યથ' મ્રયત્ના ક્યા ક 
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તેના ધોરણુપર એક કાયદો પસાર કરાવીને' આપણા હિન્દી વજીર પચાયતો 
સ્થાપરો. મી. રગાચારીના વિચારવ'ત અને વજનદાર લેખ સુદ્ધાંત તે બીલ 
મે' તેમને આપ્યું છે. અને સભવ છે કે જે મદ્રાસમાં નામંજુર થયુ” 
છે તે વેસ્ટમીન્સ્ટરમાં સ્વીકારાય. તે કાયદો ત્રીજા . પરિશિજ્માં 
નેવામાં આવશે. 

પ'ચાયતની સ્થાપના વિષે મે' ખીજે સ્થલે જણાવ્યું છે તે હુ' અહીંઆ 
ટાંકીશ. 

“ આથી ગામડાંની જરૂરિયાતો માલુમ પડશે અને નને જરૂર જણાશે 
તો પચાયત ઉપરી સત્તા આગળ તે રજી કરશે. ગામડું પચાયતની મારફત 
પોતાનો સર કાઢશે અને હાલની માફક તે સુગુ' અને કવચિત કવશે હ'કાતુ. 
મ્રાણી નહિ રહે, અને તે વધારે વિશાળ જીવનના સબધમાં આવશે. 
પ'ચાયતો વ્યાખ્યાનકારોને ખોલવી શકે,ચર્ચાએ ગોઠવી શકે, રમત ગમતની 
ચોજનાકરી શકે. ગામડાનું આખુ જીવન આ સસ્થાવીવડે વધારે ઊચા 
ભૂમિકાપર આવશે, વિસ્તૃત અને સંમૃદ્દ બનશે અને વધારમાં દરેક ગામડું, 
ધણાં ગામડાંનાં આખા જથ્થાતો એક ભાગ હોવાથી ખીન્નની સાથે એક બનતુ 
જશે અને આમ વધારે વિશાળ તંત્રના અગરૂપ બનશે. 

ત્રામ્ય મદેશમાં જેમ ગામડું છે તેમ શહેરમાં તેના વૉર્ડ હેય છે. 
ગામડાંની માફક વૉર્ડની પંચાયત પણુ દરેક રહીશના મતથી ચુંટાવી જેઇએ. 
૫,૦૦૦ થીવધારે વસ્તીવાળાં બધાં શહેરોમાં મ્યુનિસિપાલિટીની સત્તા નીચે 
વીર્ડની પંચાયતો હોવી જેઇએ. એથી ઓછી વસ્તીવાળાં ગામમાં વૉર્ડની 
પંચાયત મ્યુનિસિપાલિટી તરીકે કામ કરશે. શહેરને લગતી જે નાની 
બાબતોની હાલ ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે તે વીડ'તાં મ'ડલેએ પોતાના 
હાથમાં લેવી ન્નેદએ કારણકે મ્યુનિસિપાલીટી ઉપર કામને ધણો બોન્ને 
હોવાથી એવાં નાનાં કામની વ્યવસ્થા તે. કરી શકતી નથી. દરેક વૉડ'માં 
આવેલી માથમિક શાળા તે વીડ નાં મ'ડલને હસ્તક હોવી જેઈએ; રસ્તાની 
સ્વચ્છતા અને સામાન્યરીતે આરોગ્યની બધી બાબતો, અને શેરીઓ તથા 
પાય'ખાનાંની સ્વચ્ઠતા ઉપર્‌ દેખરેખ, ભાડાંના વાહનો માટે અને ગાડાંતે 
ધ્ોભવાની જગ્યાએ, ધોડા અને ઢોરને પણી પીવાના હવાડા, ખોરા- 
કનીદેખરેખ અને તેમાં થતા ભેળસેળનો અટકાવ, કાંસની માફક નાના ઢ'ટાની 
વાદી--વેપારીને સ્થાનીક ન્યાયાધીશ તરીકે નીમવાથી ધણા। દાવા. અદાલ-- 
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તમાં જતા અટકે છે-કારખાનાં, કુવા વગેરેની તપાસ-આ ખબાખતોની વ્યવસ્થા 
સ્વાભાવિક રીતે વીડ'તાં મ'ડળાએ કરવી જેઈએ. જયાં મ્યુનિસિપાલીટી 
હોય ત્યાં તે સ'સ્થા પોતાને યોગ્ય લાગે તે બાબતો વોડ ના મ'ડલને સૌપશે. 
(૧) તાલુકા ખોર્ડ* 

સ્થાનિક સ્વરાજ્યના પ્રથમ પગથિયા તરીકે મ્રામ્યપંચાયત અને 
જીલ્લા સભા રહેરે. જુદા જુદા પ્રાંતામાં એનાં નામ જીદાં જાદાં રહેશે. 
અમારે મદ્રાસ પ્લાકેો ર૬ જીલ્લાઓમાં વ્હૅંચાયલે છે અને એ જલ્લા- 
આતની વ્હૅચણી ૬ તાલુકાઓમાં થએલી છે. ડીસેન્ટ્રાલાઇઝેશન કમીશ- 
નના રીપોર્ટમાં સામાન્ય માહિતીને માટે એ તાલુકાઓને સબ-ડીસ્સ્ટ્રીકટનું 
નામ આપવામાં આવ્યું છે; પરન્તુ તાલુકા અથવા મદ્રાસની બહારના 
તેવા વિભ્રાગો બોડની સત્તાની નીચે રહેવા જઇએ. ઉપરના રીપોર્ટમાં 
તેમને સખ-ડીસ્ટીકટ ખોડ કહેવામાં આવે છે પરન્તુ પંચાયત અને જીલ્લા 
સભા વચ્ચેની સભાના અગલના ચોક્કસ વિભાગ તરીકે તેજ રીપષોટે % 
તેને માટે તાલુકા અથવા તહેશીલ એ નામ વધું પસન્દ કરે છે. આ 
દરેકમાં એક સભા હોવી નેધએ અને તે ભાગમાં મતદાર શખ્સો તથા 
પંચાયતોને તે માટે ચુટણી કરવાને હક્ક હોવે જેઇએ. મતને માટેની 
લાયકાત માત્ર મિલ્કતનીજ છે પણુ એમાં પાછળથી સુધારે કરી શકાશે. 
પંચને આ પ્રમાણે તેની જહેર સેવાને લીધે ખીન્ને મત મળશે અને 
તેમના ખાસ પ્રતિનિધિએ તાલુક સભામાં હશે અને તે ૬રૅક પ્રતિ- 
નિધિ પોતાના ગામનો પક્ષ રજૂ કરશે. ડીસેન્ટ્રલાઇઝેશન કમીટીને 
રીપોટે મજ્યુત રીતે ભલામણુ કરે છે કે આ સભાઓ સ્થાનિક 
સ્વરાજ્યની યોજનાને એક જરૂરી ભાગ ગણાવે। જેઈએ તેની પાસે પુરતાં 
સાધને! અને તે મોટા પ્રમાણુમાં સ્વતન્ત્ર રહેવી જઇએ. 

તેમનાં કાર્યમાં પ્રાથમિક શાકા અને હાઇસ્કુલો, ગામડાંઓમાં પ્રચે।- 
ગનાં ખેતરો અને આસપાસના ભાગમાં હુન્નરશાળાએ-એ બધા ઉપર દેખરેખ 
અને અ'કુશ જખવાનેો સમાવેશ થવે। જોઇએ. ગામડાંઓ વચ્ચેના રસ્તાઓ 
અને ન્યાં જરૂર હોય ત્યાં બત્તીઓ, પાણીના માગ, ગામડાંની બહાર 
પરંતુ તાલુકામાં આવેલી પાણીના બાંધકામની નહેરો--એ સાના ઉપર તેમની _ 
દૃખરેખ રહેવી જેઈએ. તેમણે સહકારી મંડળા સ્થાપવાં જેઈએ અને 
જ્યાં એ સ્થપાયાં ન. હોમ ત્યાં ગામડાના લોકોને -શતીનો સરસામાન .- 
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બ્ાડે આપવાની ગોઠવણુ કરવી નેએ, દાણા ભરી રાખવા માટે દાણાના 
જાઠારે તૈયાર કરવા જેઈ એ, ડેરીને માટે ખાતરો રાખવા જેઈએ, ગામ 
ડાવાળાઓને સાંઢો ભાડે આપવાની સગવડ કરવી જેઇએ, ધેડા ઉછેરવા 
માટે તમેલાએ ઉભા કરવા જેપ્ધએ અને સામાન્ય રીતે જ્યાં સહકારી 
મંડલની સ્થાપના ન થઈ શકતી હોય ત્યાં હુન્નરઉવ્યોગને ખીલવવાને માટે 
ચોક્કસ ગોઠવણુ કરવી જેપ્એ. 

(શ) જલ્લા સભાન 


આપણા ક્રેટલાક રાજ્યદ્દારી સુધારકો જીલ્લા સભા કાઢી નાંખવા 
*ચ્છે છે. હું તો હાલ તરત તેમને સાચવી રાખવાનું પસન્દ કરૂં છું. 

દેશમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યનું ત્રીજું પગથીઉ મોટા શહેરોમાં મ્યુનિ- 
સિપાલીટી અને ગામડાંમાં જીલ્લા સભા છે. જીલ્લા સભાને માટે તાલુકાના 
મતદારો તથા તેતી સત્તા હેઠળની તાલુકા સભાઓ ચુટણી ફરે. 
આથી દરેક તાલુકા સભાના સભાસદને પંચની માકક તેના જહેર કામથી 
ઔન્ને મત આપવાને! હક મળશે. 

એનું કતેવ્ય સમસ્ત જીલ્લાને લાગતુ કાર્યે કરવાનું, તાલુકા સભા 
ઉપર દેખરેખ રાખવાનું, તથા તાલુકા સભાના ચુકાદા સામે પંચા- 
યતે કરેલી અપીલ સાંભળવાનું ગણાશે. તે દરેક તાલુકા માટે સ્થાનિક કરનું 
ત્રમાણુ નકી કરશે, અને જલ્લાને માટે પ્રાંતિક ધારા સભા તરફથી 
મળેલી મદદ દરેક તાલુકાને કેટલા પ્રમાણુમાં આપવી તે નક્કી કરશે. જીલ્લાના 
નનહેર્‌ બાંધકામ ખાતાને માટે ઇજનેર, પ્રાથમિક શાલાએ અને હાઇ- 
સ્કુલો માટે ઈન્સ્પિકટરો, તન્દુરસ્તી ખાતાના ઈન્સ્પેકટરો, વિગેરે જરૂર 
પડતા જીલ્લા અમલદારની નીમણુંક કરશે. જાહેર રસ્તાઓ, સ્થાનિક 
'જ૯્વે અને પાણીનાં બાંધકામો વિગેરે તેમની દેખદદેખ નીચે રહેશે. કલા- 
વિસાન, ખેતી અને હુન્નર ઉદ્યોગને માટે જીલ્લા કોલેજે તથા જીલ્લાના 
ઓને જહેર મકાતો જીલ્લા શહેરમાંજ રહેશે. 

લોર્ડ રીપનતા સમયમાં પણુ સ્થાનિક કામ કરનારી નિબળ 
સસ્થાએઓ હતી. છીન ટીકા કરે છેકે-- 

' “જેનું વારવાર વણુન કરવામાં આવે છે તેવા વંશપર્પરાથી ઉતરી 
આવેલા મામ્યંમન્ડળામાંજ નહિ, પરન્તુ ચહેરો અને નગરે કે જ્યાં 
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સ્થાનિક મન્ડલેો શહેર સુધષરાઇ અને મોહોલ્લાઓના વિભાગોની વ્યવસ્થ! 
કરતા હેય ત્યાં પણુ સ્વરાજ્યનાં બીજ નજરે પડે છે, ” . 

' આપણી પ્રગતિ બહુ ધીમી છે, પણુ આપણે કાંછ્ક 'આગળ વષ્યા 
છીએ, અને ન્યારે આ સભાઓ સવીશે ચુ'ટાયેલી થશે, તેતો મુખ 
પણુ ચુ'ટાયેલો હશે, તથા તેતે તેના કાર્યપ્રદેશમાં ખરી સત્તા મળશે, 
ત્યારે આપણે વધારે ઝડપથી આગળ વધીશુ . 

જ્યારે સ્થાનિક સ્વરાજ્ય હોમર્લના એક જરૂરી ભાગ તરીકે 
સ્થપાશે ત્યારે આપણે ન્નેઇશું કે ત્રામ્ય પંચાયતો ફટકા મારવાની અને 
ખીજ કેટલીક શરમભરેલી ધાતકી સજાઓ કાઢી નાખશે અને ગામવા- 
સીઓને માનને યોગ્ય, સ્વતન્ત્ર મનુષ્ય તરીકે ગણુવામાં આવશે. 
તે ઉપરાંત અતુકુલ મપ્ય-સ્થલેએ ખેતીવાડીનું શિક્ષણુ આપવામાં 
આવશે અતે અખતરા કરવા માટે તથા કેળવણી માટે ખાસ ખેતરો 
સ્થાપવામાં આવશે. મ્હેસુર રાજ્યની અન્દર એવાં ત્રણુ ખેતરે છે. ર્રેય- 
તને ખેતી કરવાને માટે સુધરેલી રીતો બતાવવામાં આવરે, સુગમ થઇ 
પડે એવું ખાતર અને ઉત્તમ ન્તનાં સ્વચ્છ બી પૂરાં પાડવામાં આવશે. 
જગલખાતાને લગતા કાયદાઓમાં સુધારો કરવામાં આવશે અને ખેડુતોને 
તેમના ઢોરને માટે ગાયરેની જગ્યા પુરાણી પદ્દતિ પ્રમાણું આપવામાં 
આવશે. મ્હેસુરની અન્દર- ત્યાંના છેલ્લા રીપોટે ઉપરથી માલૂમ પડે છે, 
"જુ “ જંગલોનો સુખ્ય ભાગ બકરાં શિવાય ખીન્નં દરેક ન્નતનાં ઢોરોને 
ચરવાને માટે ખુલ્લે મુકવામાં આવેલે। છે. '' ગામડાંના સંન્નેગને અનુસ- 
રતી ત્રામ્ય શાલાએઓ ઉપર્‌ અને શીખવાને ૪ચ્છાવાળી મોટી ઉમરની રે્‌યતના 
શિક્ષણુ ઉપર મ્રામ્ય પચાયત દેખરેખ રાખશે; જ્યારે તાલુકા સભાઓ 
ઉપર્‌ જણાવ્યા મુજબ દાણાના કોઠારા, ખેતીવાડીને લગતાં ઓને, 
સાંહ્યાએ વિગેરે સાધને ચેોગ્ય કીમતે ભાડે આપવાની વ્યવસ્થા કરશે, 
જે છોકરાએ તીદ્દણુ બુદ્ધિવાળા હશે તેમને સ્કોલરશીપો આપી સ્કુલમાંથી 
કૅ[લેજમાં જવાની અથવા તો કલા, ખેતીવાડી કે હુભરઉવ્વોગના શિક્ષણુ. 
માટે તક આપવામાં આવશે. આ માત્ર સ્વમાંજ નથી પરન્તુ સ્વરાજ્ય 

ભોગવતા સુધરેલા દેશોમાં આ વસ્તુએ બને છે.. ૧૮૭૨ ની સાલમાં 
જપાનના શહેનશાહે કેલવણીની બાબતમાં એક એવુ [ર્માન કાઢયું હતું. 
"રૃ “ હુવે પછી કેલવણીને। ફેલાવો એવી રીતે કરવો જેપએ કે કોઇ. પણુ 


૮૫ ુ 
ગામમાં અજ્ઞાન કુડુંબ ન રહે, અને કોઇ પણુ કુડુંબમાં અજ્ઞાન માણુસ 
નરહે. ” ચોવીસ વર્ષ પછી આપણે ન્નેયું છે, કે નિશાળે જવાની ઉમરના 
ળાપાનીઝ ખાલકે। સેંકડે ખાણું ટકા નીશાળમાં જતાં હતાં. તેમ અહિયાં 
પણુ કેલવણીના ઉપર આપણો પોતાનો કાણુ હોય ત્યારે શા માટે આપણે 
પણુ જપાનીઓની માફક ના કરી શકીએ? આપણે એ ભુલવું જ્નેપતુ 
નથી કે કેળવાયલા વગનાં મૂળી તેમના બાપદાદાનાં ગામડાંમાંજ હોય છે, 
અને ધણા વકીલેોનાં સગાંઓ ખેડુત છે. જ્તાતિબન્ધનો છતાં પશ્ચિમના 
કરતાં અહિયાં જુદ જુદા વર્ગીનું મિશ્રણુ વધારે છે, અને ગામ તથા 
શહેરની વસ્તી એક ખીન્ન સાથે નિકટનો સમ્બન્ધ ધરાવે છે. મામ્ય કુટ્ટુ- 
મ્બને। તીદ્દુ બુદ્ધિવાળા છોકરો વકીલ થાય છે, જ્યારે મન્‍્દ બુદ્ધિવાળા 
ગામડીએજ ર્હે છે. કૉંગ્રેસની બીજી બેઠંક પછીના અગત્યના પણુ વ્યથ* 
ઠૅરાવોમાં આ લાગણી જવામાં આવે છે, અને જ્યારે સ્વરાજ્ય મળશે, 
ત્યારે તેના અમલ થશે. 


(૬) લેોકલ-ગવનેસેન્ટ-બોર્ડ. 


સ્થાનિક રાન્યબંધારણુના ઉપર લોકલ ગવનૈમેન્ટ બાડ રહેવી 
જેઈએ અને તેનુ કાર્ય પ્રાંતિક ધારાસભાના કાયદાથી નિર્માણુ થવું જ્નેઇએ. 
તે કાયદ્યો ઈંગ્લન્ડના લોકલ ગવનેમેન્ટ બોડના સને ૧૮૭૧ના કાયદાના ધોરણુ 
ઉપર રચાવે। ન્નેઇએ. અને દિલ્લીમાં ગયા મહીનામાં હોમરલ લીગ તરષ્થી 
અપૈણુ થયેલી અરજીમાં સુચવવામાં આવ્યું હતું તે પ્રમાણે, વધારાનાં 
કાયદા પછીથી થવા જેઇએ. સને ૧૮૭૯ માં પંગ્લડમાં રયલ સંનિટરી 
કમિશન્‌ નીમવામાં આવ્યું હવું, ત્હેની ટીકાએ અત્રે આપવી યોગ્ય છે. 


“રૃશમાં સર્વત્ર સ્થાનિક કારભારમાં આરોગ્ય ખાતાને મદદ અને 
સલાહ આપનાર, સત્તા એકહાથ કરવાને માટે નહિં, પણુ સ્થાનિક જીવનને 
ગતિ આપવાને, તેને બળ આપનાર શક્તિ તરીકે એક સંપૂણુ સત્તાધારી 
ગ્રેધાન જરૂરનો છે.” 


“ વિલાયતમાં સ્થાનક સંસ્થાઓની મુશ્કેલીઓનું કસિશનરેએ જે વણુન 
“કર્યું છે તે મદ્રાસની મ્યુનિસિપાલીટીના મસુખના નિરાશાજનક શખ્દોની 
યાદ આપે છે. 


૮૬ 


“પોતાના ઉપર કર નાખવા સામે વિરોધ, વિજ્ઞાન સામે અણુવિશ્વાસ 
અતે આરોગ્યના નિયમો અમલમાં મૂકાવનાર સત્તાધારીએમાંથી પણુ એજ 
નિયમોને ભંગ કરનારાઓની સખ્યા આ મોટી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાની છે.”-- 


હિન્દમાં સમ્પૂ્ણું સ્થાનિક સ્વરાન્ય ન આપવાને માટે આ સુશ્કેલીઓને 
કારણે તરીકે અગ્રેને ગણે છે, તથા તેતે લીધે સૈકાંએ સુધી લ'ખાય 
એવા ગેનો પણુ ધીમે ધીમે થાય છે. ઈંગ્લડમાં અ ગ્રેજનને એવીજ મુસ્કેલી- 
ઓ સ્હામે થવાનું હોય છે ૭તાં તે મુશ્કેલીઓમાં તેએ સ્થાનિક જીવનને 
ગતિમાન કરવાનાં કારણે જીએ છે. 


અંગ્રેજી કાયદાનો હેતુ એ હતો કે, જહેર ગ્રન્નના આરોગ્યને લગતા 
કાયદાએ ઉપર દેખરેખ રાખવાનું, ડંગાળને આશ્રય આપવાનું અને સ્થાનિક 
કાર્ભારતું કામ સરકારના એકજ ખાતામાં લાવવું. 


બૉંડ'માં બિન પગારદાર સભ્યો હોય છે જેએ કાંઈજ કરતા નથી-- 
કાઉન્સિલના લોડ પ્રેસિડેન્ટ, બધા લેડ મીવીસીલ, ગ્રધાનો અને નાણા 
ખાતાનો વજીર--ખરેખર આ ભવ્ય અને પ્રતિષ્ટિત મડળ છે. બોંડ'ને 
જે કરવાને સત્તા છે, તે બધું બોડના પ્રમુખ કરે છે. તે 'ાર્લામેન્ટમાં 
ખેસે છે અને સામાન્ય રીતે તે પ્રધાન હોવાથી ત્હેને ર૬૦૦ પાઉંડ 
સાલીઆણું આપવામાં આવે છે. તેની મદદમાં એક ( ન્નથુકનો ) 
સેક્રેટરી, પાંચ મદદનીશે, એક કાયદાની સલાહ આપનાર, એક સુખ્ય 
ઇજનેરી ઈન્સિપેકટર અને એક મુખ્ય વૈદક અમલદાર વિગેરે હોય છે. 
જે કારોબારી સભાની આપણી યોજના નીચે લોકલ ગવર્નમેન્ટના પ્રમુ'મ 
એક હિન્દી હોય અને શોભાને ખાતરના વધારાના સભ્યા પડતા મૂકાય તો 
બસ છે. 


ખોડ'ના કાર્યનો વિકાસ, ૧૮૩૫-૭૦ વચ્ચેના ૪૧ ધારાઓ, તય? 
૧૮૧૧ થી ૧૯૦૭ સુધીના ૧૫૪ ધારાએથી અને ગરીખ 'વર્ગપર્‌ દેખરેખ 
રાખનાર ખાતાની ફરજે બોર્ડને સૉાંપાઈ તે પરથી જણાય છે. ધારા. 
શાસ્રીઓ કહે છે કે આગાદી હજી સપૂણું નથી. પણુ તે પૂરતી છે. નિયમો, .. 
હુકમો, પેટાનિયમોમાં હું' ઊતરવાની હી મત કરતી નથી.. જ્યારે ણ 
એર્ડ' નીમાય ત્યારે તેનો મ્રમ્ુખજ તે સમજ લે. છ 


૮૭ 


પ્રૉતિક ધારાસભા અને વડી ધારાસભા* 


નેશનલ કૉંગ્રેસ અને આલ ઇન્ડિયા મોસ્લેમ લીગની ચોજના વરસ 
થયા દેશ આગળ છે, અને તે નામદાર વાઈસરોય અને હિન્દી મધાન આગળ 
પણુ રનનૂ થઇ છે. છેલ્લાં બે વરસ દરમિયાન તે અનેક દષ્ટિ બિંદુથી ચર્ચા યેલી 
છે અને તેથી તે વિષે હું' અહિ વિવેચન કરતી નથી. આપણે સર્વેએ 
તેની હદમાં રહી, તેને માટે મ્રમાણિકપણે અને ઉત્સાહથી મહેનત કરી છે 
અને હવે આપણે યાદ રાખવાનું છે કે આપણી ફરજ એ સુધારાઓ હેઠળ, 
જે સક્ાંતિ કાળ માટે તે થોજ્નયા છે તે દરમિયાન કામ કરી દેશને મદદ 
કરવાની છે. આ બાબતમાં તે એગણીસ સભાસદ્દોની નાંધથી જુદી પડી જાય 
છે, કારણુ કે તે તો લડાઇ પછીના સુધારા તરીકે સૂચવવામાં આવ્યા 
હતા. કૅંગ્રેસ લીગની યોજના તો હાલની સ્થિતિમાંથી ગઇ કૉંગ્રેસના ઠરાવના 
ત્રીજા ભાગમાં જણાવેલી સ્થિતિ વચ્ચેના પુલ સમાન છે. એ ભાગ નીથે 
મુજ્બ છે:-- . 

. “સામ્રાન્યની પુતધટનામાં હિન્દુસ્થાનને પરત'ગતામાંથી મુક્ત 
કરીને સ્વરાજ્ય ભોગવતાં સસ્થાનોતી માફક સામ્રાજ્યતું સરખુ ભાગીદાર્‌ં 
ગણુવામાં આવશે.” 

આ હવે આપણું લક્યયબિન્દુ થયુ' છે. કૉંગ્રેસની યોજના જ્યાં સુધી 
ન મળે યાં સુધી આપણે ચળવળ કરવાનું ચાલુ રાખવુ જેઈ એ. જે યે- 
જનતા છેવટે ધડાશે તેમાં તો અલબત સપણું સ્વરાજ્યમાં દેશી રાજ્યોનું 
સ્થાન, સામ્રાજ્યની મુખ્ય સભા કે પાર્લામેન્ટ કે મધાન મૅડલમાં હિંદી મતિનિધિ- 
એનુ મમાણુ વગેરેનો સમાવેશ થશે. એ મ્રસ્નો હાલની સ ફ્ાંતિકાળ માટે- 
ની યોજનામાંથી ન્નણી જે૪ને મૂકી દેવાયા છે. સામ્રાજ્યની પુનવ્ય વસ્થામાં 
હિન્દતે એક તાબાના સુલકની સ્થિતિમાં કાઢી સાત્રાજ્યમાં સ્વરાજ્ય 
ભોગવતાં સસ્થાનો સાથે સરખા દરજન્ન ઉપર મુકવું જઇએ. 

માંતિક ધારાસભાના કામના સામાન્ય સવાલો વિષે હું કહીશ 
જકે'તેતું કાય લ્લા સભાને મદદ આપવાતું હશે અને તે સભા તાલુકા 
ભને શ્રાસ્ય સભાઓને તે બ્ડેચી આપશે. જ્યાં સુધી કોઈ પણુ જાતની અનિ- 
'થમિતતા લોકલ ગવન મેટ મસુખ ન જુવે ત્યાંસુધી એ બોર્ડના મદદના ઉપયેગ- 
તી વચ્ચે કોઇએ આવવું જઇએ નહીં. જો આપણુને ખરેખર સ્થાનિક 
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સ્વરાન્ત્ય જનેપતુ' હોયતો સંસ્થાઓને સ્વતંત્ર રીતે કામ કરવાની તથા-ખાસ 
હાનિકારક નીવડે ત્યાં સુધી-ભલ કરવાની પણુ છુટ મળવી જ્ેઇએ. 

ત્હેમના કાર્યનો ખીજે એક મોટો ભાગ ત્હેમના ધલાકાએઓમાં ઉઘે।ગ- 
નો વિકાસ કરવાને! તથા સામાન્ય ઉપયોગને માટે શોધખેળના પ્રયોગ કરી, 
તેમાટેને ખેવડો ખચ થતો અટકે એવી રીતે જલ્લા સભ્રાઓને મદદ કરવાનો 
જ. આ પ્રેમાણે મ્હેસરમાં શેરડી, ભાત, ભૉંયશીંગ, અરીદ્યં વિગેરે વસ્તુઓના 
સેબ'માં આખા રાજ્યને ઉપયોગી થઈ પડે એવા અખતરાઓ કરવામાં આવ્યાં 
હતાં. સાંચા કામ અને આજરોને ઉપયોગ બતાવનારા ગ્રદરીનોની તો મ્રાંતિક 
સભા ઉત્તમ રીતે વ્યવસ્થા કરશે. તેમજ ગોળ બનાવવાની સુધરેલી પદ્દતિ 
તથા ખાતરને સાચવી રાખવાની રીત બનાવનારા પ્રદરીનો કે જે જેવાને 
સાઇસોરમાં રૈયતના ટોળાં આવ્યાં હતાં તે પણુ તે જ અમલદાર ગોઠૅવશે. 
ભાષણો અને દેશી ભાષામાં તે વિષયના સાહિત્યને ફેલાવો પણુ થાય છે. ૭ 
નવી જતના હળોા દાખલ કરવામાં આવ્યાં છે, અને ભાડે લઈ ખરીદવાની 
પદ્દતિસર તે વેચવામાં આવ્યાં છે. ખનીજ પદાથ, શર્સાયણા, તથા 
જતુ વગેરેની તપાસ પણુ એકજ યોગ્ય સાધનોવાળી મુખ્ય સસ્થામાંજ 
ઉત્તમ રીતે થાય. પરંતુ એ વિગતો અતુભવથી નકી થશે. હાલ તો 
માધ્સોરમાં જે હકીકત ર્‌યતને પૂરી પાડવામાં આવે છે તે તેમને ધણી 
પસદ પડે છે એ વાંચી સ તોષ થાય છે. 

હિન્દી રાજ્યમાં હિન્દીઓ હિન્દીઓને માટે સું કરે છે તે બત 
લાવવાનેજ હુ' આ હકીકત જણાવુ છું. તેથી બીકણુ લોકોની ખાત્રી થાય 
“ક સ્વરાજ્યથી આપણે નાશ નહિ પણુ આબાદીજ થશે. 

વિભાગવાર સ્વરાજ્ય 

હાલ થોડેક વખત થયાં એંગ્લો ઇન્ડિયન ૭ાપાંએમાં સભાળ- 
પૂર્વક ઇશારા તથા લખાણુ કરી એક નવીન યોજના આ દેશમાં બહાર 
પાડવામાં આવી છે. તે વિભાગવાર સ્વરાજ્યના નામથી એળખાય છે. 
તેને યુરોપિયનો આતુરતાથી પકડી લે છે. તે ખે પ્રકારનો સત્તાધારીઓ 
સ્થાપે છે; એક હાલના ધોરણુપર સધળી સાચી સત્તા તથા પૈસા પર અ'કુશવાળા ' 
પણુ ગ્રજાતે જવાબદાર નહિ એવા, અતે બીજા, સરકારના એક યા વધારે 
“ખાતાં ઉપુર્‌ અમલવાળા, ચુ'ટાયેલી સભા અને જવાબદાર મ્રધાનમન્ડળની 
હાયારૂપ,-કાર્ણુ કે. સાચી સરકારને પસેદ પડે . તોઃ તેમને. વધારે સજના: 
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અપાય, અને જે તે નાખુશ હોય તો તેમની સત્તા લઈ પણુ લેવાય. કેળવણી 
અને આરોગ્ય જેષાં અગત્યના ખાતાંએઓ કે જે માટે ભારે ખરચની 
જરૂર પડે તે તેમને સોંપીતે, તંગીને બહાને તેમને -આપવામાં આવતા 
ચૈસા ધટાડીને, તેમની નિષ્ફળતા સાચી સરકાર નક્કી કરી શકે. 
અને પછી તેમને નાલાયક ઠેરવી તિરસ્કાર્થી બરતરફ કરી શકાય. આ 
આબતમાં સ્થાનિક સરકારનો ધડે પ્યાનમાં રાખવે! જેઈએ, કારણુ કે 
તે પણુ એવીજ પપષ્ધતિની કસોટી હતી, અને તેમાં અમલદારોએ આ નવી 
યોજનાની સાચી સરકારને ભાગ ભજવ્યે। હતો. અથવા તો સાચી સરકાર 
તેમના કાર્ય માટે નજવાં ખાતાંઓ સોંપે કે જેથી કરીને તેઓ નિષ્ફળ 
નીવડે તો હરકત નહીં અને દેશ પણુ તેમના સંબન્ધમાં ખેદરકાર રહે. 
આ યોજના સામે ખીજ ધણા વાંધા છે. તે ખરેખર રોટલાને બદલે ધુળ આપે 
છે. પરન્તુ મૂળ વાંધો તો એજ છે કે જ્યારે હિન્દ સ્વરાજ્ય માંગે છે ત્યારે 
તે હિન્દ્ને સદંતર આધીન રાખે છે. અધિકારી શાસનના લક્ષણુરૂપ આ યોજના 
દિન્દની શક્તિમાં અણુવિશ્વાસ દાખવે છે, અને એવે વિચિત્ર દાવા કરે 
છે કે ખીજું રાષ્ટ્ર હિન્દ ઉપર અમલ ચલાવવા, તથા પોતાના ભડાર” 
માંથી તેને સ્વતન્ત્રતાના ટુકડાઓ નાંખવા માંગે છે તેથી તેણું હમેશ પરન 
ધ્રીન દશામાંજ રહેવાનું' છે. સારા જગતમાં બ્રિટન તથા મિત્ર રાજ્યોએ 
જે સિષ્ધાંતો જહેર્‌ કર્યા છે તે સર્વેના તે યોજના નકાર છે. કોંગ્રેસે સુધા- 
રાની નિશ્ચિત યોજના માંગી છે; તેના આવશ્યક સિષ્ધાંતો સ્વીકારાયા 
વગર તે સન્‍્તોષ પામવાની નથી. આપણે કદાચ વધારે માંગીએ, પણુ 
આપણે તેથી ઓછું લઇ શકીએ નહિ. સ્વતન્ત્રતાતી લડતમાં પ્રન્ન 
આગળજ વધે, પાછળ નહિ. 
ડપ્યુઠેશન* 

-* આ યોજનાના અમલ માટે જે ધારો પાર્લામેન્ટમાં પસાર થવાને। 
જોય તે સમ્બન્ધમાં ચર્ચા ચલાવવા ને હું ધારૂં છું તેમ, તમે ડેપ્યુટે- 
શન મોકલો, તો આ ચોજનાના આવશ્યક સિપ્ધાંતોને મક્કમ વળગી 
રહેવાની તેમને આજ્ઞાં કરશે? માંતિક એને વડી ધારાસભામાં સંગીન 
બહુમતિ અને તીજ્નેરી ઉપર સત્તા. જો આ ન આપવામાં આવે તો વધુ 
શર્સા-નકામીઃછે; જે તે આપવામાં આવે, તો પછી આપણે ગૈ નેણ બાબતો 
ી સમ્ખન્ધી. ચર્ચા કરી રાકીએ. _ 
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જે આવુ ડેપ્યુટેરન મોકલવામાં આવે, તો આપણે તેને ટેકે 
આપવા અહિ ખેત અને જાસ્સાભેર ચળવળ કરવી જેઇએ. એમ કહે- 
વાય છે કે હિન્દની લડત તો જ્રિટનમાં લડવાની છે. અને તે એ અથમાં 
કે આપણે આપણી માંગણીઓ ખ્રિટન પાસે સપણ રીતે મૃકવી જેઇએ. આ 
વાત ખરી છે. પરન્તુ ખરી લડત તો અહિ'જ લડાશે, કારણુ કે હિન્દ 
૬ૃહતાથી જે માંગશે તેટલી હદ સુધીજ બ્રિટન સ્વભાવિક રીતે ધારાઓ 
ધડશે. ત્યાંનું મહાન મજુરમડળ તેના મતથી આપણુને મદદ કરશે, પરન્તુ 
આપણે સ્વતન્ત્રતા મેળવવાને નિશ્રય કર્યા છે તે આપણી વૃત્તિથી આપણે 
બતલાવી; આપવું નનેઇએ. 

રશી ભાષા* 

જે નવી સત્તા લોકોના હાથમાં મૂકવામાં આવશે તે સમ્બન્ધમાં 
તેમને મદદ કરવા માટે પણુ આપણે ધણુ” કરવાનું છે. અને તે માટે, માંતની 
ભાષામાંજ કાને થવું જોઇએ, કારણુ કે માતૃભાષાદ્દારાજ પ્રજાના હદય તથા 
સમત ઉપર અસર થઇ શકે. " 

મોડા વહેલાં, અને બને તો વ્હેલાજ, ભાષાના ધોરણુ ઉપરજ 
પ્રાંતાના વિભાગ થવા જેપ્તએ. અને થોડો વખત રાજ્યકાયે માટે ખે ભાષા 
સુકર્‌ર્‌ થવી જેઈ એ. કેનેડાના કેટલાક ભાગમાં જેમ ડ્રેન્ચ અતે અંગ્રૅજ 
છે તેમ અહિ' અગ્વેજી અને માતૃભાષા ગણાવી ન્નેઇએ. તોજ પ્રજા ન્નહેર- 
જવનમાં પૂરતો ભાગ લેવાને શક્તિવાન થશે. 


નવુ લક્ષ્યબિન્દુ. 
આપણુ નવું લક્ષ્યબિ'દુ શુ' છે? 

કૌ'ગ્રેસના ઠરાવની ત્રીજ કલમને અમલમાં મુકવાને માટે આપણે એક 
ચોાજના ધડી કાઢવી જેઈએ. આ આપણે માત્ર ષ્રિટીશ હિન્દના સંબધમાંજ 
કરી શકીએ. (૧) દેશી રાજ્યોનું સ્થાન કેવુ હોવુ' જેઇએ- તે વિષે તે 
વડી સરકાર અને દેશી રાજ્યો વચ્ચે થયેલાં તહનામાં મમાણે વિલાયતે 
વિચાર કરવો! પડશે. આપણે બ્રિટીશ હિન્દમાં એટલુજ જવાનુ છે કે જે 
દૃશી રાજ પોતાતા રાજ્યમાં સ્વત'ત્ર સત્તા ધરાવતા હેય અથવા તો ભિટીય. 
હિન્દમાં સ્વીકારાએલાં ધોર્ણુસર રાજ્ય ચલાવતો ન હેય તેમતે આપણુ 
ધારાસભામાં સત્તા મળે એવી વ્યવસ્થા ન થાય. અને દેશી રાજ્યને 'બિટીક્ષ 
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હિન્દમાં એવી કોઈ પણુ સત્તા હેવી ન જઇએ 'કે જે સત્તા હિન્દી સરકારને. 
દશી રાજ્યમાં ન હોય. (ર) સમગ્ર સામ્રાજ્યની એકત્રિત સત્તાના 
સ'બ'ધમાં હિન્દને તેની અગત્યના પ્રમાણમાં સ્થાન મળવુંજ ન્નેપ્રએ. નહિ 
તતો સામ્રાજ્યને લગતા સવ સામાન્ય મ્રશ્નોમાં ઈગ્લાંડ અને સસ્થાને હિન્દ. 
ઉપર સત્તા ભોગવશે અને કદાચ હિન્દ તેમની એક જાગીર થઇ જશે. 
એટલુંજ નહિ પરતુ હિન્દના હુન્નર ઉદ્યોગોના પણુ નાશ થશે. કેટલેક 
સ્થળેથી સૂચના થઈ છે તે મ્રમાણુ જે લડાઇના ગ્રધાન મ'ડલને યુપ્ધ 
ખાદ સત્તાનું 'ે'દ્રસ્થાન બનાવવામાં આવે તો તેની સત્તા માત્ર સાસ્રાજ્યના' 
બચાવના મ્રશ્નો ઉપરજ હોવી જે. સ્વરાજ્ય ભોગવતી સાખ્રાજ્યની. 
પ્રજ્નઓને પુછ્યા સિવાય ખીજ કેઈ પણુ ગ્રસ્ન સાખ્રાજ્યની સભામાં 
સુકાવા ન જેઇએ. જે એક પણુ પ્રજન તેની વિરૂદ્ધમાં હોય તો તે પ્રશ્વ 
છે[ડી દેવાવે। જનેદએ. સામ્રાજ્યના બચાવના ખચો હિસ્સો આપવા' 
સિવાય વૈપાર તથા નાણાંની રાજનીતિના સબધમાં હાલમાં સ્થાનોની. 
માફક દરેક પ્રજાને સપૂણું સત્તા હોવી ન્તેઇએ. 


આપણાં નવાં લક્યબિન્દુના સબન્ધમાં આપણે ૧૯૧૮ ની સાલમાં. 
"કાંગ્રેસ અને મુસ્લીમ લીગની સુધારાની યોજનાને ક્તેહમેદ બનાવવા ઉપ-* 
રાંત નીચે સુચવેલાં ધોરણુ ઉપર ભાષણો, વાવવિવાદો, જહેર પત્રોમાં લેખો 
લખીને પ્રજાકેળવણીતું કાર્ય હાથમાં લેવુ જનેઇએ. ૧૯૧૮ ની સાલની. 
'ાંગ્રેસ વખતે-ન્ને યુષ્ધને અન્તે સાસ્રાજ્યની નવેસરથી થનાર ધટનામાં વિલ- 
ખ્‌ થાય તો--આખા વષમાં જે ચર્ચા થઈ હોય તેના તાત્પર્ય રૂપે સૂચવેલા 
ઘ્વેરણુ ઉપર આપણે એક ચોજના ધડી કાઢવી જઇએ, અને ૧૯૧૯ની. 
કાંત્રેસમાં તો તે યોજના આપણે પસાર કરી દેવી જેઇએ. આ કાર્યમાં 
સુસ્લીમ લીગના બંધુઓએ આપણુને સ'પૃણું મદદ આપશે એવી આશા. 
આપણે રાખીએ છીએ. * 


ઉપર સૂચવેલું ધાોરણુ નિચે સુજબ* છે:-- 

(૧) દરેક ધારાસભામાં બધા સભાસદો ચુંટી કાઢેલા હોવા ન્નેપ્એ. 

(૨) સરકારી નોકરોને મત આપવાને હક રહેશે. પરતુ તેઓ ધાર્‌ા' 
સભામાં બેસવા માટે ઉમેદવાર તરીકે ચુટણીમાં બહાર પડી શકરો નહીં. 
અતે.જ્યાં સુધી તેઓ સરકારી નોકરી કરતા હોય ત્યાં સુધી રાજકીય. 


હર 


વિષયની ચર્ચામાં ભાગ લેશે નહીં. આ નિયમ પેન્શનરોને લાગુ પડતો 
નથી. 

(૩) વડી તેમજ મ્રાંતિક ધારા સભાઓતું એકજ ન કી 0ા- 
“૯૨10૯11 ) હોવુ' જેધઇએ. 


(૪) શહેનશાહ પોતાની સત્તાથી હિન્દી પ્રધાનની સંમતિ લધ્ને 
'ગવર્નેર .જનર્લ, ગવર્નેરો, પ્રીવી કાઉન્સીલરોની નીમણુક કરશે તથા ધારા 
“સભાના એક સભાસદને પ્રધાન મડળ રચવાને કહેશે. આ પ્રધાનમડળના 
“સભાસદો પ્રીવી કાઉન્સીલના સભાસદો તરીકે સોગંદ લેશે. પણુ તેએ 
“ધારાસભામાં પસાર્‌ થયેલા 'અણુવિસ્વાશ્ના ઠૅરાવથી બરતરફ થશે. 


(૫) હિન્દના બચાવ માટે હિન્દી લશ્કર્‌ તથા દરિયાઈ કાફલે! 
-શહેનશાહના પ્રતિનિધિ વોળ્સરોયની સત્તા હેઠેળ રહેશે અને હિન્દના 
મહેસુલમાંથી તે નીભાવવામાં આવશે. સાસ્રાજ્યના બચાવમાં હિન્દને હિસ્સો 
“કટલો હોવો જેઇએ તે સામ્રાજ્યની યુષ્ધસભા અને હિન્દી સરકાર 
"મળીને ઠૅરવશે. 

(૬) હિન્દ માટે વ્યાપારી વહાણના કાફલાતું બધારણુ તથા તેને 
“સાટેના નિયમો અને તેને ઉત્તેજન આપવાનુ કામ હિન્દી સરકારના હાથમાં 
રહેશે. પરતુ તે યુહ્ધ પછી થએલા સવ? ગ્રજાઓ માટેના નિયમોને આધીન 
“રહેશે. 

ત્રીજ, ચોથી અને પાંચમી કલમના સબંધમાં હું નીચે મ્રમાણે 
“વધારાની સૂચના કરીશ. 

(૩) આ દરખાસ્ત વિષે ધણી ચર્ચા થશે. પરતુ એમ કહેવામાં 
“આવે છે કે હિન્દમાં પ્રવતતા અભિમાય અને પહ્ષની ભારે વિવિધતાતે 
લીપ્રે ઉતાવળથી કાયદા બધધાય-કે જે અટેકાવવાનું કાય બીન્ન મડળતું 
ગણાય છે-એ અશકય છે. હિન્દ જેવા સ્થિતિપાલક દેશમાં સભાને બરખાસ્ત 
કરવાની ગવનૈરના હોદ્દાની રએ કુદરતી રીતે અપાએલી સત્તા અને તેની 
સાથે રદ કરવાની સત્તા, અ'કુશના પૂરતા સાધતા આપે છે. 

(૪) ઇગ્લાંડમાં પ્રધાન મડળ માટે કાંઈ ખાસ કાયદાનો આધાંર નથી. 
રજન મત્રીસભાની સહાયથી--એટલે કે રાજન અને તેનાં મત્રીએ--સાજ્ય - 
ગ્ચલાવે છે એમ ગણાય છે. પરુ બીજા જ્યોજ' રાજનો અંગેજી શાષાના' 


૯૩ 


અતાનને લીધે મ'ત્રીસભાના મમુખપદેથી તેતે ખસવું પડયું' અને ત્યાર 
બાદ પ્રધાન મ'ડળની સત્તા વધી. મધાન મડડળના પ્રત્યેક સભાસદને' “કીવી. 
કાઉન્સિલર તરીકે સોગ'દ લેવા પડે છે અને જ્યારે ગ્રધાનમડળની સત્તા 
જતી રહે છે ત્યારે તેના સભાસદો મીવી કાઉન્સિલરોજ રહે છે.. પણુ 
રાજ્ય દરબારના મહાન પ્રસગે જ્યારે તેમતે આમ-ત્રણુ કરવામાં આવે 
ત્યારેજ તેઓ નય છે. આપણે તાજના હકને માન આપવાનુંજ છે. પરતુ 
તેની સાથે આપણે પ્રધાનમડળને ધારા સભાને જવાબદાર બનાવીએ છીએ. 

(૫) હિન્દનુ' લશ્કર એટલે હિન્દી અમલદારોવાળુ* હિન્દીઓતુંજ 
લશ્કર અને તેમાં હાલ જનેડાયેલા અ ગ્રેજ સિપાઇઓને સમાવેશ થતો નથી.. 
આમ્રમાણે ઢુ'ક સમય માટે લેવાતી લશ્કરી નોકરીની પષ્ધતિને।, લશ્કર લાવવા' 
લઈ જવાને, પગ્લ'ડમાં ડીપાોસ રાખવાને। તથા ત્યાં ભરતી કરવાને! ભારે ખચ' 
બચી જશે. હિન્દનું લશ્કર “ટેરીટારીઅલ' અને “રીઝરવસ' નું બનાવવામાં. 
આવશે. ] 

હિન્દી મધાન* 

હિન્દ તરક્‌તી જિટનની રાજનીતીમાં મહાન ફેરફારને લીધે ૧૯૧૭ 
ની સાલ હિન્દના પ્ૃતિહાસમાં હંમેશ યાદગાર રહેશે. આપણે તેને માટે 
મહેનત કરી છે છતાં આપણને પણુ તે ફેરફાર માની ન શકાય તેટલો 
આશ્ચયકાર્ક ઝડપથી થયો છે એમ લાગે છે. આગસ્ટની ર્૦્મી તારીખે 
ગયા વરસની કૉંગ્રેસની પહેલી માગણી, રૂપ નહિ પણુ તત્વ જનેતાં, અપાળ 
છે,' આપણે શહેનશાહી ઢંઢેરાની માંગણી કરી હતી, કારણુ કે તેજ સૌથી 
સુંદર અને અસરકારક માગ હતો અને તેથી શહેનશાહ વધારે લોકપ્રિય” 
પણુ થાત. શહેનશાહની ઈચ્છા દર્શાવનાર ગેટબીટનના મધાનમ'ડળે તે 
સમ્બન્ધી જાહેરનામું પાડયું છે. 

. છાલમાં ઈગ્લેડના બીજા જણીતા જહેર્‌ પુરૂષોની સાથે નામદાર 
હિન્દી મધાન અહિ' આવેલા છે. અત્યારે એ મુલાકાતનુ' પરિણામ શુ' આવશે 
તે કહી શકાય નહિં. પણુ હિન્દ્ના પ્રતિનિધિઓનતા વિચારો નામદાર વાઇ- 
સરેોય અને હિન્દી મધાન આગળ જાહેર કરવાની તક આપવામાં આવી 
છે એ વાત હું અયારે જણાઉં તો તે યોગ્ય છે. લો. મા. તિલક, મહાત્મા 
ગાંધી, અને મને પોતાને, તેમની સાથે વાત કરવાને! મસંગ અપાયો છે 
તેથી સિદ્ધ થાય છે કે હાલની અધિકારી શાસનપપષ્ધતિની વિરૂધ્ધ મત દાખી 


જ 


દેવાનો કેઈ પણુ રીતે પ્રયાસ થયો નથી. કૉંગ્રેસ અને મોસ્લેમ લીગના 
નેતાઓને પણુ એજ પ્રકારની છુટ આપવામાં આવી છે. હોમરૂલ લીગ' 
“તરક પણુ તેવુજ વતન રાખવામાં આવ્યું છે. 

પરિણામ પશ્વરના હાથમાં છે. આપણી સામે થવામાં જેનો સ્વાથ' 
“સમાયેલો! છે તે પક્ષનુ' બળ આપણે જાણીએ છીએ પરન્તુ ઈશ્વરના ન્યાય 
“અને પોતાના દેશની વંશપર્પરાથી ઉતરી આવેલી ભાવનાઓને વળગી 
“રહેનાર બિટનેોની મિત્રતા માટે શ્રદ્ધા છે. કૉંગ્રેસ અને હોમરૂલ લીગના 
ત્રતિનિધિઓને આમ'ત્રણુ કરવાની તથા તે સંસ્થાએ માં પોતાના પ્રતિનિ- 
'ધધિએ મોકલવાની મજુર્મડળની ઈચ્છા એ થિટીશ અને હિન્દી ગ્રજ્નનાં 
“અન્ધુત્વની નવી ભાવના દર્શાવે છે. આવતા મહીનામાં ભરાનારી મજુરોની 
“વાષિ"ક પરિષદમાં પ્રતિનિધિ તરીકે ભાગ લેવાને હોમરૂલ લીગે મી. ખેપ્ટીસ્ટાને 
નીમ્યા છે, અને તેમના તરફથી મેજર ગ્રેહામ પોલ અહીઆ આવનાર છે. 
હું આશા રાખુ' છું કે આ કૉંગ્રેસ પણુ એ મજૂર પરિષદ્‌ માટે તેમના મતિનિધિ- 
-ઓ નીમશે અને તેમના તરફથી આવનાર ગ્રતિનિધિનું સ્વાગત કરશે. અને 
“આ ગ્રમાણે હિન્દ અને પંગ્લન્ડને વધારે ગાઢ સબન્ધમાં આણી શકે એવી 
ગાંઠે બંધાશે. આથી તથા હિન્દી ગ્રધાનના આગમનનેલીધે ૧૯૧૭ નુ વર 
-યાદગાર્‌ કરશે. કે 


આપણા નજરકેદ થચેલા બ'ઘુએ।?* 


મોસ્લેમ નેતાએ મહમદ અલી અને રૌકત અલીનો હજી સુધી 
“છુટકારો થયો નથી તૅની દિલગીરી સાથે તોંધ લેવી પડે છે. ત્રણુ વરસથી તે- 
ને જહેર જીવનમાંથી બાતલ કરવામાં આવ્યા છે અને નજર કેદની 
જીવનમૃત્યુની શિક્ષા તેમતે સહન કરવી પડે છે. ઉંચી ભાવનાવાળા અને 
ચુસ્ત દેશ ભકતોને માટે ખીજ કેઈ પણુ શિક્ષા આથી વધારે કડવી તથા 
ચીઢવનારી હોઈ શકે નહીં. જને તેમણે મેટા ગુન્હો કર્યો હેય તો પણુ 
આટલી શિક્ષા પુરતી છે. અમે તો તેમને નિર્દૈષ માનીયે છીયે' અને તેમની 
શ્રમ ઉપરતી આસ્થાને માટે માન આપીએ છીએ, અને જ્યારે તેમતો છુટ- 
કારો થશે અને સમસ્ત પ્રજન તેમતે અભિન દન આપશે ત્યારે તેમણે લાંબા 
સમય સુધી 'ભોગવેલું દુઃખ અસ્‌વ' બળ ધારશે (એવી અમારી ખૌત્રી અને 
અમારી માન અને સ્નેહની લાગણી તેમને ચરણે ધરીશુ'. ર દિ 


હૃપ 


આપણા પક્ષન 


આપણાં રાજ્યદ્દારી મન્ડળોામાં માંહે માંહે તકરાર અતે મતભેદની 
[ૃત્તિ નેધ્ન્ને આપણાં વિરોધીઓએ આપણુને સ્વત-ત્ર રાજબ'ધારણુ આપ- 
વાને ના પાડે છે. ખરી રીતે જ્નેતાં સ્વત'ત્રતા આપવાનું ;આ તો એક મુખ્ય 
કારણુ છે. નને કે કેટલાકોને આ વિરોધાભાસ જેવુ' લાગશે પરંતુ વસ્તુ- 
સ્થિતિ શ્યું છે? 
ભિન્ન ભિન્ન નનતિઓ ભિન્ન ભિન્ન અભિમ્રાય-.ધરાવતી વ્યક્તિની 
અનેલી આપણી ગ્રન્ન સ્વત'ત્રતા મેળવવાને મ્રયત્ન કરે છે. આ ગ્રજા 
ઉપર્‌ સપૃણું સત્તા તથા અધિકારવાળી તેમજ કારોબારી હુકમોથી વધારે 
પડતા સુધારાના હિમાયતીઓને કચરી નાખવ્‌ાની શક્તિ ધરાવતી સરકાર્‌ 
હાલ અસ્તિત્વમાં છે. તેની સત્તા કમી કરનાર કાયદાએ અટકાવવામાં જે 
“પક્ષ તેતે મદદ કરે તેની સાથે તે મળી જવાની જૃત્તિ ધરાવે છે. જેમ પ્રસ્‍્ટ 
જ૪ંડીઆ ક“પનીએ તેની કહેવાતી હિન્દની જીતમાં કયુ” તેમ સરકારની 
સ્વાભાવિક વૃત્તિ વિરોધ જેઇ નિબળ પક્ષની સાથે મળી જળ સમર્થેને 
કચરી તાંખવાનીજ' છે. જે તેમાં તડ પડવાનો સભવ ન હોય તો લીડ 
'ીટને હિન્દના વાઇસરાય તરીકે એક ઇચ્છિત યુષ્ધના સબધધમાં કહ્યું હતુ કેઃ 
“ જે યુષ્ધનું' ખાસ કારણુ ન હોય તો કાંઇપણુ શોધી 
ક્રાઢો”--તે પ્રમાણે તડ પડે એવા સ“જનેગાો ઉભા કરવા શકય છે. જ્યારે 
દાદાભાઇ નવરોજી બિટીશ પાર્લામેન્ટમાં ઉમેદવાર તરીકે બહાર પડયા હતા 
ત્યારે એવીજ રીત અખત્યાર કરવામાં આવી હતી. સર મચેરજી ભાવનગ- 
રીને તેમની વિરૂષ્ધ ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા; અને આ પ્રમાણે એક. 
સકમ સુધારકને બદલે એક વિરેધીને તે સ્થાનપર સુકવામાં તેએ ક્તેહમ'દ 
નીવડ્યા હતા. આનાથી વધુ સડી ગએલી રાજ૪ીય સ્થિતિ ખીજ ફઈ હોઈ 
શકે? 
મથમ હિન્દની બે અગત્યની કેમે! હિન્દુ અને મુસલમાન છે. ગ્રન્ન- 
માં આ ખે સ્વાભાવિક પક્ષે છે અને તેના ઉપર ખ્રિસ્તી સરકાર કે જેની 
સહેરબાની મેળવવા માટે બન્ને પજ્ષે હરિદ્દાઈ કરે છે એ એક ત્રીજ્ને પક્ષ છે. 
આને લીધેજ હિન્દુ મુસલમાનોમાં તકરાર, બખેડા તથા ગયે વરસે કલ- 
કત્તા અને લખનોમાં લાંબી ચર્ચાને અ'તે થયેલી સુલેહભરી સમજાતીને 


હદ 


તોડવાના સતત ગ્રયત્નો થાય છે. પણુ દેશી રાજ્યો કે જ્યાં રાન્ન ખેમાંથી 
કાઈ પણુ એક ધમ'તો હેય છે અને તેને બન્નેના ઉપર રાજ્ય ચલાવવાનું” 
હોય છે ત્યાં આમ બનતુ નથી. દરેક કોમમાં એવા તો કેટલાક જરૂર મળી 
આવશે કે જેઓ કેમના વધારે સમજી અને લાંબી દૃણિવાળાઓની. 
વ્યવસ્થાપૃવ'ક સ્થપાએલી રાન્યદ્દારી સસ્થાએએ કરેલી સમજુતીથી 
પોતાને બંધાયેલા માને નહીં” એ અનિયંત્રિત ખીનજવાખદાર ખીન અધિકારી 
લોકોનું ટોળુ ખાનગી રીતે અધિકારીએ તરક્થી અપાયલી ધાસ્તી યા તો 
લાંચની લાલચમાં સરકારને તેના કાયમાં મદદ કરી પોતાના પક્ષતે માટે 
ખાસ હકે। મેળવવાની આશામાં સરકાર તરફ હંમેશ વળી જશે. 


' આનેજ પરિણામે મદ્રાસ ધલાકામાં ખ્ાહ્મણુ વિરૂષ્ધ ચળવળ ઉભીં 
થએલી છે. તેની મદદમાં ત્રણુ'વર્તમાન પત્રો છે પરતુ તેના મંડળમાં સભા- 
સદ્દો તો ખસે! પાંચસેજ છે અને તે પણુ આજે “મદ્રાસ પ્રેસીડેન્સી એશેસી-- 
એશન” નામની સાચી અ બાહ્મણાની સસ્થાથી ઝાંખી પડી ગઈ છે. આ સસ્થા- 
ના માતવંત નેતા દીવાન બહાદુર પી. કેશવ પીલ્લે છે અને તે. સસ્થામાં 
આજે હજારે સભાસદ્દો છે. ખ્રાહ્મણુ વિર્પ્ધ ચલાવવામાં આવતી ચળવળ-- 
નો હેતુ. રાન્ય કાય'ભારમાં આષ્ધાએ મેળવવાને! છે અને તે સ્વરાજ્યવાદી-: 
એની સામા થવાથી તથા સરકારની ખુશામત કરવાથી સહેલાઇથી પાર પડશે 
એમ તે આશા રાખે છે. ખીન્ પ્રાંતામાં પણુ આવી જતની ચળવળ ઉભી 
થઈ છે અને તેનો પણુ હેતુ એજ છે કે કોઈ પણુ પ્રકારે સ્વરાન્યવાદી-- 
એને વિરોધ કરવે. 

આ પદજ્ષઞેના સબંધમાં આપણે ચિતા કરવાની નથી. કારણકે જ્યાં. 
સુધી'હિન્દ ખીન ન્નેખમદાર સરકારના અધિકાર નીચે છે ત્યાં સુધી તો તે. 
આવા ભેદો. ઉભાજ કરશે. ર 


જ્યારે આ ત્રીજ્ને--પ્રજની બહારનો પક્ષ રાજ્ય કરતો બ'ધ થશે ત્યારે 
મ્રજાકીય પક્ષો રાજકીય સમછિના સિષ્ધાંતાના ભેદથી નોખા પડી ગયેલ? 
અ'ગો બનશે. સત્તાના ઉપયોગથી તેમનામાં જવાબદારીનો ખ્યાલ આવશે. 
અને તેને લીધે આ ક્ષણિક મુશ્કેલીઓ અને મતભેદોને આપણે તૃણુના મેરૂ: 
સમાન જેઈ લઇએ છીએ અને તેને જેપ્નએ તે કરતાં વધુ મહત્વ આપીએ ' 
છીએ. જ્યારે આપણે સ્વરાજ્ય લઇશું ત્યારે તે પોતાનું યોગ્ય સ્થાન લેરો. . 


હ્છ 
' છુટાછવાયા સુધારા* 


કીંગ્રેસ ન્યારથી શરૂ થઈ ત્યારથી તેને જે છુટાછવાયા સુધારાઓ 
સાગ્યા છે તેના ઉપર હુ' બીલકુલ વિવેચન કરવા માગતી નથી. કૉંગ્રેસના 
અનુયાયીઓ વારવાર માગીમાગીતે થાક્યા છે અને તેએ વધુ મતે એમ ધારે 
છે ક હોમરૂલ યાને સ્વરાજ્યના ઉપર આપણુ બધુ' બળ એકત્રિત કરવાની 
જરૂર છે. કારણુ કે એક વાર લોકોના હાથમાં જે સત્તા આવે તો તેઓ 
ખરાબ કાયદાઓને દૂર કરી તેને બદલે સારા કાયદાએ ધડી શકે. 


હિન્દની ધારાસભાએ  કૅંગ્રેસમાં પસાર થયેલા ઠરાવો એક પછી એક 
લઇ્નને, બદલાયેલી વસ્તુસ્થિતિને લાગુ પડતા હશે તે પ્રમાણે કાયદાએ ધડી 
તેનો અમલ કરશે. સ્વત-ત્ર હિન્દ ન્યાય અને કારોબારી ખાતાઓ જુદા 
પાડશે અને ન્હાના ન્હાના ન્યાયના ખાતાએ! હાઇકીર્ટની સત્તા નીચે મુકશે. 
કેળવણી સબધી કાયદાઓ પસાર કરશે, પચ મારફતે ગુન્‍્હાઓની તપાસ 
મચલિત કરશે, હિન્દની બહાર વસેલા હિન્દીઓતું રક્ષણુ કરશે, જમીનનું 
મહેસુલ યોગ્ય ધોરણુ ઉપર ગોઠવશે, હિન્દના હુન્નર ઉદ્યોગોની ખીલવણી 
કરશે, દેશની નોકરીએ ઉપર લાયક દેશીઓની નિમણુક કરરે, રાજ્ય- 
કારોબાર એવી રીતે ગોઠવશે કે તેમાં વણુ ભેદતી અસમાતતા દૂર થશે અને 
લશ્કરી ખાતા માટે શાળાઓ સ્થાપી હિન્દના યુવકોને લસ્કરી અમલદારે 
થવાને લાયક બનાવશે. - 

કાયદેસર ચલાવવામાં આવતી ચળવળ--વિરૂષ્ધ ધડેલા ખાસ 
કાયદાઓ કે જેમાં લખવાની અને ખોલવાની કાયદેસર છુટ ઉપર અ કુશ 
મુકવામાં આવે છે તે ગ્રેટ બિટનમાં મનાય છે તેમ એક સુધરેલી મજનને 
અણુષાજતુ' ગણી રદ કરવામાં આવશે. છુપી પોલીસની ખબર ઉપરથી 
તેમજ માછસ્ટ્રેટના ખાનગી રીપીટ પરથી કે માત્ર શક ઉપરથીજ વગર 
તપાસે દેશનિકાલ કરવાની, કેદ કર્વાતી, માલ મીલકત જપ્ત કરવાની, 
નજર્કેદ કર્વાતી વગેરે સત્તા કારોબારી સરકાર પાસેથી લઈ લેવામાં 
થ્યાવશે. આથી કોઈ પણુ માણુસને તેના ઉપર તેનો ચુન્હા સાબીત થયા 
શિવાય શિક્ષા થઈ શ્ષકશે નહિ અને બચાવ કરી લેવાની તેને પૂરતી છુટ 
આપવામાં આવશે. માજસ્‍્ટેટો અને પોલીસ અમલદારો શાન્તિપવ ક 
થલાવવામાં આવતી રાજકીય ચળવળ, સરધસે। તેમજ સભામ્મા અટકાવી 
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શકશે નહી, ઢુ'કમાં હિન્દ સેગ્ના ચારટા અને ખીલ ઓંફ રાધ્ટ્ટસથી મળેલા 
માનુષી હકે। ફરીથી ભોગવતું થશે. ર 

એક સ્વત-ત્ર દેશમાં એક સ્વત'ત્ર મનુષ્ય તરીકે રહેવામાં જે આનદ . 
સમાયેલો છે તેનો વિચાર કરે. તેમજ દુનિયાની સૃુધરેલી પ્રન્ન સાથે 
સમાન હોવાનો, બધનની ઝેરી હવામાંથી મુકત થયેલા હિન્દના વાતાવર- 
ણુમાં રહેવાનો, અને જહેર તપાસ સિવાય વ્યક્તિની સ્વત'શ્રતા અને 
માલમીલકતની સહીસલામતીને હાથ ન લગાડાય એવી સ્થિતિનો વિચાર 
કરો] અજધકારથી છવાયેલી સરકારના તુરગોથી, અનજણુપણે “કોઈ પણુ 
માણુસ ગુન્હેગાર થઈ શકે નહી; આપખુદી સરકારના શાસનના પ્રતિખધન 
વગરના, કેવળ કાયદાના અમલવાળા દેશમાં, સસ્કારી મનુષ્યની સાધારણુ * 
સ્વત'શ્રતા ભોગવી શકાય તેતે પણુ વિચાર કરો. એ સવે' આપણે સ્વરાજ્ય 
મળ્યા પછીજ મ્રાપ્ત કરી શકીએ. 

ઉપસ'હાર્‌* 

મારા પ્રતિનિધિ બંધુઓ, આપતો મે આટલો ખધે સમય 
લીધે છે તે માટે હું આપની ક્ષમા યાચું છું. મારા જીવનમાં આજ સમયે 
હું આ રાષ્ટ્રીય પરિષદની ખુરસી ઉપર આવી શકુ' અને જે દેશને આપણે 
સવ* ચાહિયે છીએ તેને વિષે મારૂં હૃદય આપ સન્મુખ ખોલી શકુ. 
વતમાન બારીક સમયમાં, તમારા-એક નેતા તરીકે આવતા વષમાં તમા- 
રી સમક્ષ બોલવાને હું છુટી રહી શકીશ કે કેમ તે કોણુ કહી શકે ? તમારા 
પ્રમુખ તરીકે ચુ'ટી કહાડવામાં તમે મારા ઉપર પણું વિશ્ચાસ રાખ્યો છે, 
અને જ્યાં સુધી હુ બેવફા ન નીવડું લાં સુધી તમારી સાથે તમારા પ્રમુખ ' 
તરીકે કામ કરવામાં મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખો. તમે! હમેશાં સારી સાથે 
એકમત થઈ શકો નહી અને તમારી .ટીકામાંથી હું' બચી જવા માંગતી 
નથી. મારા દુસ્મનો મારી વિરૂદ્ધ જે ક'ઈ ખોલે તે માટે તે ખરૂંજ છે એમ 
તમે! માની લેશો નહી, કાર્‌ણુ કે તેઆને જવાબ આપવાને! સમય હુ 
ખચાવી શકતી નથી. તમને સદા રાજી રાખવાનું હું વચન આપી શકતી 
નથો. સેવાની દષ્ટિએ ન્નેતાં મનની સેવા મારીયી બનતા સવ ગ્રયત્નોથી 
કરવા ચુકીશ નહી*. તમારી સાથૅ હમેશાં એકમત થઈ તમારી પાછળ * 
ચાલવાતું હું વચન આપી શકતી નથી. કારણુકે નેતાની ફરજ દોરવાની. છે;. * 
તેણે પોતાના સહચારીએ અને મિત્રોની સલાહુ હમેશાં લેવાની છે. પરતુ * 
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“છવટની'જેખમદારી પ્રજન સમક્ષ નેતાનીજ હોય છે એટલે છેવટનો 
'નિણુય તો તેનોજ હોઈ શકે. એક સેનાધિપતિએ પોતાના લસ્કર અને 
અમલદારે કરતાં વધારે દૂરદર્શી થવું પડે છે અને યુષ્ધ ચાલતુ હોય 
ત્યારે દરેક હિલચાલ વિષે ત્યાં સમજુતી આપી શકાતી નથી. પરિણામ 
| ઉપરથીજ તેના ખરાખોટાને નિર્ણય થઈ શકે. માત્ર પ્રેમ અને સેવાથીજ 
સમારી જતને હું એક હિન્દી ગણુ છું. અત્યાર સુધી મે' નેતાનો દાવે। કર્યો 
નથી પરતુ માત્ર મોખરે રહીને યુદ્ધમાં હું' લડી છું, અને ખને તેવી સેવા 
ખનવી છે. અને હવે તમારી પસંદગીથી મને તમે આપેલું સ્થાન હુ 
સ્વીકારૂં છું અને તે સ્થાનને શોભાવવા મારાથી બનતું કરીશ. 
મારે વિષે આટલું બસ થશે. આપણે હવે ભારત માતાનો વિચાર 
કરીએ. હિન્દને સ્વત' અને ખીજી ગ્રજાઓમાં પોતાનું મસ્તક તે ઉંચુ* 
રાખી શકે તેવું જેવું, તેનાં સતાનો સવ'ત્ર સન્માન પામે તે જેવુ, તેના 
મહાન ભૂતકાર્ળને અનુરૂપ તે થાય અને તેથી પણુ મોટું ભવિષ્ય ખાંધ- 
વામાં તે મચી રહે એ જેવું અને તેને માટે કામ કરવું, તેમજ તેને માટે 
સહન કરવું, તેનેજ માટે જીવવુ અને તેનેજ માટે મરવું એ ઉત્તમ નથી ? 
' પોતાના ધમને માટે આપણામાં પ્રેમ ઉત્પન્ન કરે એવો ભારત શિવાય ખીન્ને 
કોઈ દેશ હશે ખરે। ? પ્ર્નએની માતા લેખાતી ભારત ભૂમિના સાહિત્ય અને 
તેની અપૂવ' વીરતા માટે આપણુને પ્રેમ છે, તેમજ તેનાજ ગભ'માંથી ઉત્પ 
થયેલી યુરોપ અને અમેરિકાની પ્રનન આજે સમસ્ત સસારને દોરી રહી છે. 
અને જ્યારથી કુરૂક્ષેત્રની રણુભૂમિમાં હિન્દની તલવારને મ્યાન કરવામાં આવી 
ત્યારથી યુરોપ અને એશિયાની ગન્નનાં ટોળાં તેની સરહદ ઉપર્‌ ચટી આ- 
. વવા લાગ્યાં, તેનાં શહેરોનો નાશ કર્યો, તેના રાળ્નઓને પદભ્રષ્ટ કરવામાં 
આન્યા. ભાર્તવષ* શિવાય ખીન્ન કયા દેશે આવું' સહન કરેલુ' છે ? તેએ 
હિન્દને જીતવાને આવ્યા હતા પરંતુ તેઓ હિન્દમાંજ સમાયા અતે આખરે 
 આ.વિધવિધ મજાઓમાંથી પરમાત્માએ એક પ્રજા ઉપનવી કહાડી છે 
“ અને તેમાં હિન્દનાજ સદ્યુણાનો સમહ એકત્ર થએલે। છે એટલુંજ નહીં 
₹ પરતુ તેના દુસ્મતોના પણુ ચુણ તેણે મ્રહણુ કર્યા છે અને તેના દુઝુસરાને 
“ ક્રમે ક્રમે ત્યાગ કર્યો છે. 
 _...ન્વુંગાના ઇતિહાસ પછી, સતુષ્યની દષ્ટિ પણુ ન્યાં નાંખી પહોંચે નહી' 
ટલા પુશતન. કાળથી, . ભ્રૂતકાળની મહાન  મજાએની સંસ્કૃતિ સાધે 
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ટકીને હિન્દ નાશ ન પામ્યુ એટલુંજ નહી' પણ્‌ તેમની ચઢતી અને પડતીની 
કખરે પૃથ્વીમાં દટાએલી નેધને, પોતે લડયુ' છે, વિજય મેળવ્યો છે અને 
સહન કયુ” છે અને આ સવ પરિવત'નમાંથી હિન્દ જેવુ' ને તેનુ'જ 
નીકળી આવ્યુ' છે. વત માન સમયનું હિન્દ મન્નઓમાં દુઃખથી રીબાઈ 
રીખાઇને મૃતઃપ્રાય થયા છતાં આજે પોતાનાં પુનરછવનની રમણીય ગ્રભાતમાં 
તે અમર, કીતિ'વ'ત અને નવયોવન ધારી ઉભું છે. અને ભવિષ્યમાં ભારત 
માતા, સ્વાભિમાની, સ્વાવલ'ખી, શકિતમાન અને સ્વત'ત્ર,,એશીઆતુ' ઉજ્વલ 
તેજ અને એશીઆનેજ નહિ પરતુ તે સમસ્ત જગત તેન્નેમય બનાવનાર 
આશીર્વાદ રૂપ નીવડશે. 
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મુ'બાઈ હોમ રૂલ હીગ્ક 


તય્ફથી પ્રકટ થતી સ્વરાજ્ય લેખમાલા અને ષત્નિકા (ગુજરા 


૦ 


૭3% 


મ 


ૃ*** ૦૦૭૨ 


૨2*54ઃ 


સ્વરાજ્ય લેખમાલા સ્વરાજ્ય પ્રકા 
૧, શવરાન્તય શ્ઞા માટે ? ન. ૧, પાર્લામેન્ટમાં હિન્દ 
૨. સ્થાતિક સ્વરાનય ન. ૨. સાન્રાન્યમાં ૨૧૨1 
૩. પ્રાન્તિક સ્વરાજ્ય શા માર 
૪. રાષ્રીય ર્વરાન્ય નં. ૩ કેળવણી અને શ્વર 
પ. સુધારાની ચોનના ન ૪ હિન્દતી ગરીબાઈ 
( સુંબાઇની પ્રાન્તિક કૉંગ્રેસ ડસિટીએ ઘડેલી ) 
૬, હિન્દ અને સ'સ્થાને! 
૭. હિન્દી લેક અને ઉચ્ચ દર૦જની નોકરી 
૮: સ્વરાન્ય (૧૯૦૬ કૉંમ્રેસમાં દેશભકત દાદાભાઈ નવરોાજીએ 
પદેથી અપે” તાષણુ » 
&. મિસિસ બેઝ'ટનો છેલ્લે સ"દેરો!. 
૧૦ સુધારાની ચોજતા ( ૧૯૧૬ ની સાવમાં કોગ્રેસ અને સો! તેમ લીગે 
પસાર કરેલી ). 
૧૧. મી. સોન્ટેગ્યુતુ ભાષણ ( મેસોપોટેમીઆ કમીશનના ગિપાર્ટ સ*9'૧) 


૧૨. 
* ૧૩. 


સત્યાગ્રહનું રહરય (દક્ષિણ આક્િકામાં મહાત્મા ગાધીજીના ચળવળ ) 
પ્રજા અને રાજ્કીય ચળવળ. 


સ્વરાન્ય લેખમાલા છુટક નકલ બૅ વૈસા, પ૦ પ્રતેની કરી ૧-૦-૦ 
સ્વરાન્ય પત્રિકા ,» ક» ૧ ચૈસે, ૧૦૦ પ્રતોની કી, ૧--૦-૦ 


મળવાનુ ઠૈકાળુ"--હેમ રૂલ લીગ--મુંબાઈ શાખા, 
૨૫૧, હૉો્નબીરોડ, ફેટ, યુખાઈ 


 સ્વરાજ્યવાદીઓમાં ખહાળોા ફેલાવા પામેલું 


નવજીવન અને સત્ય 
( માસિક) 


રીચલ સાઇઝ, પૃણ ૬૪. 


વાર્ષક લવાજમ ફૂકત ર્‌ા.--૨-૦-૦ ( પોામ્ટેજ સાથે ) 
હિન્દુસ્તાન ખ્હાર ર્‌ા.--ર-૯-૦ ( કકે ઝે 


છુટક નકલ ૦-૩-૦ 
જાહેર ખબરના ભાવ. 
એક વર્વ ૪ મહિના ત્રણુ મહિના 
આખુ પાનુ' શા. ઝર ર્ર. ૪૨ ફ્રા. ૨૪ 
અડધુ ,, 9? ૪૨ 99૪ ૨૪ 7» ૧૫ 
ષા 99 39 ૨૪ 97 ૧૫ 22 શ્ર 
હેન્ડબીલ વહેંચવાના રા. ૧૦ કે 
વધુ વિગત માટે લખેોઃ-- ય્‌ 
ઇન્દુશાલ કનેયાલાલ યાજ્તિક, 
ક ક ] ક. એ. એલ, બી., 
ગુ'ભા. તંત્રી અતે ગ્રફાશ# 


